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INTRODUCTION 

On April 1, 1974 the Ontario Ministry of the Environment 
reorganized its working structure from a centralized Toronto- 
based organization, to a decentralized structure having 
major Ministry offices in six regional centres across Ontarxo. 
With this reorganization, the responsibility for data collection 
fell to the Ministry's Regional Offices, while data assimilation, 
processing and publication remained the responsibility of 
Head Office. 

The ground-water regime that exists in any area is a result 
of the geology, topography, drainage and climate of that 
area. Water which enters the soil and percolates downward 
into the zone of saturation, where all the voids and openings 
of the materials in the ground are filled with water, is 
commonly referred to as ground water. The top of this zone 
of saturation or ground-water system is called the water 
table and in Ontario is often found a few feet below the 
ground surface. 

Precipitation in the form of rain and snow is the main 
source of ground water. In general, approximately 40% of 
all precipitation becomes surface runoff and infiltration. 
The rest is returned to the atmosphere by evaporation from 
the soil from open bodies of water and from transpiration 
from vegetation. Precipitation averages over 30 inches (76 
cm) annually in most parts of southern Ontario. Forty 
percent of this amounts to 174 million gallons on each 
square mile of land surface, or 212 million litres on each 
square kilometer. Generally, less than one half of this 
volume of water will infiltrate and move through the ground- 
water system before being discharged into streams or lakes. 
Because of the physical nature of the materials, the rate of 
infiltration is higher in sand than clay and consequently, 
ground-water recharge is correspondingly higher in sandy 
areas. 

Materials that will hold, transmit and yield ground-water in 
usable quantities are termed aquifers. The capacity of any 
material to absorb, hold or yield water depends on the 
porosity and permeability of the material. The porosity is 
the volume of all the openings or pore spaces between the 
grains comprising the material through which the ground 
water moves. The interconnection of these voids is the 
permeability. Thus, a high porosity material such as shale 
or clay will not yield large quantities of water because of 
the poor interconnection of pore spaces (low permeabililty) . 
Generally, these materials are not considered to be good 
aquifers. 
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The amount of water that can be extracted from any area 

depends on the character of the aquifers and the amount of -* 

recharge. Fine-grained overburden materials such as clays 

and silts are generally poor sources of water supply. Wells 

developed in such materials may not meet normal household 

requirements (100 gals/capita/day) if adequate storage is 

not provided. Coarse overburden materials such as sands and 

gravel have high permeabilities and are usually very good 

sources of ground water. Bedrock materials with adequate 

permeabilities resulting from fractures, solution cavities 

or intergranular porosity are also good sources of ground 

water. 

Numerous factors such as the amount and intensity of rain- 
fall, nature of the soil and vegetation, slope of land 
surface, and wind and temperature conditions also have a 
bearing on the amount of precipitation that becomes ground 
wafer. Before large withdrawals of ground water are planned 
in an area, a reliable estimate should be made of the average J 
annual recharge to the aquifer. If this is done, the depletion 
of ground water stored in the aquifer can usually be avoided, 
and pumping installations can be designed for long, economical 
use. 

GROUND WATER LEVELS 

One of the keys to the availability of ground water in a 
particular area is the actual ground-water level as measured 
in wells. These levels may be a reflection of static or 
equilibrium ground-water conditions, or they may reflect 
artificial drawdown conditions caused by local withdrawals. 
A continuous record of water-level fluctuation reveals 
numerous factors concerning both the ground-water regime and 
the characteristics of a particular water-bearing formation. 
The continuous record, or hydrograph, is useful in analysing 
natural long-term fluctuations in ground-water levels which 
are related to precipitation and seasonal factors. 

In addition to monitoring natural ground-water level fluctu- 
ations, observation wells are established to determine the 
effect of large ground-water withdrawals from aquifers, to 
show the effect of natural and artificial recharge on aquifers, f 
to assist in drainage basin analyses by providing data to 
show recharge and discharge areas, and to show regional and 
local ground-water flow patterns. Together with data on 
pumping rates, pumping levels and other aquifer characteristics, 
the water levels in observation wells are utilized in the 
calculation of the potential yield of aquifers and high- 
capacity production wells. 
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*- The water level in an unpumped observation well is referred 
to as the static level. Fluctuations in this level result 
either from natural causes such as precipitation, evaporation 
and ground-water discharge, or from artificial causes such 
as pumping or artificial recharge. A static level that 
follows a downward trend may forecast serious problems 
resulting from overpumping, reduced recharge due to changed 
soil or vegetational cover, or a combination of these and 
other factors. A knowledge of ground-water levels is a 
prerequisite to good ground-water management. Problems of 
water shortages and complaints about well interference 
cannot be fully understood or resolved without reliable data 
on water-level fluctuations. 

f In Ontario, ground-water levels normally rise during the 

fall, early winter and spring snowmelt periods when transpi- 
ration and evaporation are minimal. Throughout the warm- 
weather growth period, the amount of water infiltrating is 
greatly decreased by evaporation and transpiration processes. 
As a result, recharge to the ground-water system is minimized 
and ground-water levels generally drop during this period. 

OBSERVATION WELL NETWORK 

The observation well network in the Province of Ontario 
dates back to 1946 when the initial step in establishing the 
network was taken by the Ontario Department of Mines. Some 
of the original wells are still being used for observation 
purposes. Although the majority of network wells are operated 
by the Ministry of the Environment, a few are maintained by _ 
Ontario Hydro and the Ministry of Transportation and Communi- 
cations for their own specific study purposes. The observation 
wells within the Ministry of the Environment's network 
consist of drilled wells, bored wells and piezometers (small 
diameter wells) . Water levels are measured either manually 
by tape or by automatic water-level recorders. Abandoned 
wells are ideally suited for observation purposes because 
** the water-level fluctuations will not be affected by withdrawals 
of ground water from the wells. Observation wells in some 
cases have been acquired over the years in co-operation with 
private individuals or municipalities. Other wells have 
been constructed by the Ministry of the Environment specifically 
for water management and interference studies, and for river 
basin studies. New wells are regularly being incorporated 
into the network as new studies or water management problems 
arise. Older wells are phased out as sufficient data are 
gathered to satisfy the original intended use, or if a 
particular property owner wishes to use the well for other 
purposes. 
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OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 

As of December 31, 1974 the distribution of observation 
wells within each Region of the Ministry was as follows: 

Region Recording Wells Manually Measured Wells 

35 
20 
40 
14 



1) 


Southwest 


29 


2) 


West Central 


26 


3) 


Central 


30 


4) 


Southeast 


14 


5) 


Northwest 


7 


6) 


Northeast 


1 



TOTAL 107 109 g 

Observation wells in this publication are indexed in the 
following order. 

1) MOE Region - All observation wells located in one 

particular region are grouped together. 

2) County - The wells are indexed by county, then by 

township . 

3) Numerically - Where there is more than one well in a 

particular township they are listed by 
their observation-well numbers. 

The Regional maps show the approximate locations of the 
recording wells and can be used as a guide to the distri- 
bution of the wells in each region. 

OBSERVATION WELL INFORMATION 

The recorder charts are forwarded to Head Office where the 

chart data is processed using the computer digitizing method. _„ 

After processing the data a variety of output options are 

available: 

1. Daily mean water-level tabulation; 

2. Daily instantaneous maximum water-level tabulation; 

3. Daily instantaneous minimum water-level tabulation; 

4. Annual hydrograph in either "Feet Above Sea Level" or 
"Feet Below Ground Surface" (plotted from daily mean 
values) ; 

5. A plot of the chart from the digitized points; 

6. A card output from the digitized points; 

7. Any combination of the above. *f 
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EXPLANATION OF WELL SPECIFICATIONS 



OBSERVATION WELL NUMBER 



The observation well number is 
assigned in numerical sequence at 
the time of the establishment of 
each observation well. 



WELL REC. # 



CONC. 



UTM CO-ORD. 



Each observation well is assigned a 
well record number to identify it 
within Ontario's water-well record 
system. Each well record is assigned 
a unique number after it is filed 
with the Ministry. 

The majority of townships in Ontario 
are surveyed into a regular pattern 
of concessions and lots; however, 
in some areas, geographical or 
historical factors may have created 
surveys of irregular shapes or 
patterns. This has resulted in 
many survey descriptions which are 
unique to certain areas. 

SEE: Abbreviations Used to Describe 
Surveys and Tracts. 

(Universal Transverse Mercator Co- 
ordinates in Metres) This location 
system makes use of a square grid, 
1000 x 1000 metres, which is 
superimposed on maps of the National 
Topographic System. The vertical 
grid lines are called Eastings and 
the horizontal lines Northings. 

The Easting represents the distance 
of a well in an easterly direction 
from a given north-south reference 
line. The Easting is the figure 
immediately following the letter E. 

The Northing represents the distance 
of a well in a northerly direction 
from a given east-west reference 
line. The Northing is the figure 
immediately following the letter N. 



The zone number which follows the 
letter Z is also a part of the UTM 
co-ordinates . 



LAT & LONG 



REC. METHOD 



REC . COMMCD 



MEASURE PT. 



WELL TYPE 



DIAMETER OF WELL 



GND ELEV. 



LENGTH OF CASING 



Latitudes and Longitudes were ^ 
determined from plotted locations 
on topographic maps and are given 
to the nearest minute. 

The recording method describes the 
manner in which the data were 
obtained, i.e., automatic water- 
level recorder, manual measurement. 

The following automatic recorders 
are currently in use by the Ministry 
of the Environment: 

- Stevens A35 Recorder 

(Float actuated) 

- Stevens 'F' type Recorder 

(Weekly/Monthly; Float actuated) 
Brott Recorder 
(Nitrogen gas actuated) 

Water-level recording was commenced 
on the date listed. 

The measuring point is the reference 
point, either above or below ground 
level , from which measurements are 
taken for each observation well. 
This figure is subtracted or added 
to the recorder chart measurement 
to obtain water levels in feet 
below ground surface. 

This describes the method of construction 
of the well, i.e., drilled, bored 
or dug . 

Casing diameters are shown to the 
nearest inch. Where several sizes 
of casings are used, the diameter 
of the lowermost casing only is 
given. 

The ground elevation at the well 
site is given in feet above mean 
sea level. The majority of the 
elevations are determined from 
plotted locations on the National 
Topographic maps and are therefore 
related to the accuracy of the 
locations and the scale of the 
maps . 

The length of casing is measured 
from ground level to the end of the 
cased section of the well. 
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H. 



X 






% 



LENGTH OF SCREEN 



PUMP RATE 



SPEC. CAP, 



AQUIFER 
QUALITY 



WELL LOG 



MONTHLY SUMMARY 



MEAN 



This is the length of well screen, 
sand point or slotted pipe section. 

This is the rate (in Imperial 
gallons per minute) at which the 
well was test pumped. Where no 
pump test was performed, the letters 
N.A. (Not Applicable) appear. 



The specific capacity i 
using information obtai 
the pumping test. It i 
by dividing the pumping 
drawdown, which is the 
between the static wate 
before the test and the 
pumping level measured 
test. Where no pumping 
performed, the letters 



s determined 
ned during 
s calculated 

rate by the 
difference 
r level 

maximum 
during the 

test was 
N.A. appear. 



The geological material of the main 
water-bearing formation. 

After the construction of each 
well, the driller evaluates the 
water for taste and smell. The 
kind of water is shown by the 
following: Fresh 

Salty 

Sulphur 

Mineral 

This is a verbatim description of 
the well log as it was written on 
the well record. Each formation is 
followed by a number which indicates 
the distance to the bottom of the 
formation. The last number generally 
indicates the total depth of the 
well. 

Monthly summaries are printed only 
for those months in which there are 
data for every day in that month. 

This figure represents the mean 
monthly water level, measured in 
feet below ground surface. 



INST. MAX. 



This is the instantaneous maximum 
water level, in feet below ground 
surface recorded for that month. 
The bracketed figure (or figures) 
immediately below the INST. MAX. 
value indicates the date(s) on 
which that value occurred. If the 
maximum value falls on more than 4 
days it is indicated by an asterisk. 



INST. MIN. 



This is the instantaneous minimum 
water level, in feet below ground 
surface, recorded for that month. 
The bracketed figure (or figures) 
immediately below the INST. MIN. 
value indicates the date(s) on 
which that value occurred. If the 
minimum value falls on more than 4 
days it is indicated by an asterisk. 
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ABBREVIATIONS USED TO DESCRIBE SURVEYS AND TRACTS 



Abbreviations 



Southwestern Region 



NTR E 
Range IN 

WB 

West Central Region 

BRN 

BRS 

ERS 

JT 

STR 

Central Region 

HSE 

HSW 

OS 

R 3 CIR 

IE 

Southeastern Region 
MT 



Survey or Tract 

Front Concession 

North Talbot Road East 

Range 1 North 
(Longwood's Rd. North) 

West Boundary 
Concession 

Bleams Road North 
Bleams Road South 
Egremont Road South 
Jones Tract 
South Talbot Road 

Hurontario Street East 

Hurontario Street West 

Old Survey 

Range 3 Credit Indian 
Reserve 

Cone. IE (Yonge Street 
East) 

Military Tract 



Municipality 

South Colchester Twp. 
Westminster Twp. 

Caradoc Twp. 

Blanshard Twp. 

Wilmot Twp. 
Wilmot Twp. 
Wilmot Twp. 
N. Cayuga Twp. 
Middleton Twp. 

Chinguacousy Twp. 

Chinguacousy Twp. 

King Twp . 

Toronto Twp. 
(old survey) 

East Gwillimbury Twp. 
Hallowell Twp. 
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WELL INDEX 



Southwestern Region 
County/Region Municipality 



Elgin 
Essex 



Grey 

Huron 
Kent 



Lambton 



Middlesex 



Oxford 



Bayham Twp 



Observation Well # 
187 



Perth 



Sandwich East Twp. 
Colchester South Twp. 
Colchester South Twp. 
Colchester South Twp. 

Sullivan Twp. 
Sullivan Twp. 

Morris Twp. 

Bothwell 
Camden Twp. 
Howard Twp. 
Tilbury East Twp. 

Alvinston 
Forest 

Caradoc Twp.* 
Lobo Twp. 
Mosa Twp. 

Westminster Twp. 

We s tmi n s ter Twp . 

Westminster Twp. 

Westminster Twp. 

Blenheim Twp. 
East Zorra Twp. 
East Zorra Twp. 
East Zorra Twp. 
East Zorra Twp. 

Blanshard Twp. 
Downie Twp . 

Stratford 



164 

170 
171 
222 

190 
194 

351 

172 
217 

371 
309 

207 
56 

206 

107 

221 

29 

71 

91 

513 

372 
103 
104 
176 
177 

45 
108 

182 



Page 

2 

2 
3 
3 

4 

4 
5 



6 
6 
7 

7 

8 
8 

9 

9 
10 
10 

11 
11 
12 

12 
13 
13 
14 
14 

15 
15 

16 
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WELL INDEX 






West Central 


Region 








County/Region 


Municipality Observation Well # 


Page 


Haldimand-Norfolk 


Middleton Twp. 


413 


18 






North Cayuga Twp. 


5 


18 






North Cayuga Twp. 


64 


19 






North Walsingham Twp. 


412 


19 






South Walsingham Twp. 


138 


20 






South Walsingham Twp. 


407 


20 






South Walsingham Twp. 


408 


21 






Windham Twp. 


136 


21 


Niagara 




North Grimsby Twp. 


399 


22 


Waterloo 




Cambridge 


87 


22 






Elmira 


33 


23 






Kitchener 


82 


23 






North Dumfries Twp. 


394 


24 






North Dumfries Twp. 


395 


24 






Wilmot Twp. 


247 


25 






Wilmot Twp. 


396 


25 


Wellington 




Eramosa Twp. 


440 


26 






Erin 


432 


26 






Guelph 


397 


27 





WELL INDEX 






Central Region 








County/Region 


Municipality 


Observation Well # 


Page 


Durham 


Pickering Twp. 


302 


29 




Pickering Twp. 


303 


29 




Pickering Twp. 


304 


30 




Pickering Twp. 


308 


30 




Pickering Twp. 


329 


31 




Uxbridge Twp. 


301 


31 


Hal ton 


Esquesing Twp. 


414 


32 




Esquesing Twp. 


437 


32 




Georgetown 


377 


33 




Nassagaweya Twp. 


438 


33 




Nassagaweya Twp. 


439 


34 




Oakville Twp. 


415 


34 




Trafalgar Twp. 


374 


35 


Peel 


Albion Twp. 


253 


35 




Br amp ton (Town ) 


18 


36 




Chinguacousy Twp. 


167 


36 




Chinguacousy Twp. 


168 


37 




Toronto Twp. 


65 


37 


Simcoe 


Essa Twp. 


7 


38 




Wasaga Beach 


373 


38 


Victoria 


Mariposa Twp. 


375 


39 


York 


East Gwillimbury 


Twp. 344 


39 




King Twp. 


341 


40 




King Twp. 


342 


40 




King Twp. 


343 


41 




Markham Twp. 


106 


41 




Markham Twp. 


305 


42 




Markham Twp. 


398 


42 




North York 


90 


43 




Whitchurch Twp. 


340 


43 
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Southeastern Region 

County/Region 

Hastings 



Lennox & Addington 



Prescott 

Prince Edward 

Northeastern Region 

District 

Cochrane 

Northwestern Region 

District 

Kenora 



WELL INDEX 



Municipality 

Madoc Twp. 
Madoc Twp . 
Sidney Twp. 
Thurlow Twp. 
Thurlow Twp. 
Tyendinaga Twp. 

Ernestown Twp. 
Ernes town Twp. 
Ernestown Twp. 
Ernestown Twp. 

L'Orignal 

Plantagenet 

West Hawkesbury Twp, 

Hallowell Twp. 



Observation Well # Page 



210 


45 


230 


45 


400 


46 


122 


46 


256 


47 


12 3 


47 


474 


48 


478 


48 


479 


49 


484 


49 


241 


50 


257 


50 


183 


51 



Thunder Bay 



Municipality 
Unsurveyed 

Municipality 



178 



239 



51 



Observation Well # Page 



53 



Observation Well # Page 



Unsurveyed 


208 


55 


Unsurveyed 


310 


55 


Ponsford Twp. 


361 


56 


Ponsford Twp. 


365 


56 


Exton Twp . 


315 


57 


Exton Twp. 


319 


57 


Nakina Twp. 


385 


58 


Rupert Twp. 


235 


5 8 
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Southwestern Region 




Ministry 
of the 

®: >tssm! fg Environment 
Ontario 




OBSERVATION WELL DATA 



REGIONAL OFFICE 

LONDON 

985 Adelaide St. S. 

519-681-3600 

DISTRICT OFFICES 

Windsor 

3012 Tecumseh Rd.E. 

519-945-2339 

Sarnia 

242A Indian Rd. S. 

519-336-4030 

Owen Sound 
220 11th St.E. 
519-371-2901 



LEGEND 




Regional Office 


© 


District Office 


■ 


Recording Observation Well 


• 


Number of Recording Wells 


.2 


in same location 





OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 









ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

ELGIN COUNT* 



OBSERVATION WELL 187 



TOWNSHIP Of 8AYHAM 



REC METMOO: A35 RECORDER 

REC COHMCD: AUG. 8 1-56 5 

MEASURE PT : 2. 3 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 772 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE! DUG 

WELL LOG: OVERBUROEN HATERIAL (CLAY AND SANOl 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



CONC. 10 LOT 22 



42 INCHES 
17 FEET 
NONE 
17.5 FEET 



KELL REC fl 
UTM CO-ORD: 
LAT C LONG: 

PUMP RATE: 
SPEC. CAP: 
AQUIFER : 
QUALITY : 



2001946 

Z-17 E52Q550 N4739750 

42-49N0RTH B0-45WEST 



CLAY ANO SAND 
FRESH 



J' 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 




8. 32 


8.43 


8.34 


8.48 


a. sa 


9.36 


10.04 


2 




8.30 


8.42 


8.34 


8.51 


a. 63 


9. 37 


10.05 


3 




8.29 


8.41 


8.32 


8.55 


0.68 


9.36 


10.06 


* 




8. 29 


8.40 


S.25 


8.59 


8.71 


9.40 


10.07 


3 




8. 29 


8.36 


8.17 


B.61 


8.75 


9.42 


10.08 


6 




8.29 


8.28 


8.10 


8.63 


8.78 


9.44 


10.11 


7 




8.3t 


8.25 


B.04 


B.66 


e.ai 


9.47 


10.13 


a 




8. 33 


8.23 


8.00 


8.69 


8. B4 


9.49 


10.14 


9 


B.71 


8.34 


a. 19 


7.96 


8.63 


6.07 


9.51 


10.16 


10 


a. 72 


8.36 


6.15 


7.93 


8.60 


S.91 


9.55 


10.17 


11 


a. 73 


8.40 


8.10 


7.92 


8.68 


8.94 


9.59 


10.16 


12 


8.77 


8.43 


8.06 


7.91 


8.57 


8.99 


9.60 


10.21 


13 


8.81 


8.50 


e.oi 


7.89 


8.48 


9.04 


9.63 


10.22 


14 


8.62 


8.56 


7.98 


T.BB 


B.43 


9.07 


9.68 


10.25 


15 


8.84 


8.60 


7.97 


7.90 


8.40 


9.09 


9.70 


10.27 


16 


8.87 


8.61 


7.96 


7.92 


6.36 


9.10 


9.72 


10.27 


IT 


8.91 


8.56 


7.95 


7.94 


8.31 


9.12 


9.74 


10.26 


19 


8.92 


8.69 


7.95 


7.99 


8.24 


9.13 


9.76 


10.31 


19 


8.95 


a. 70 


7.96 


8. 04 


B.19 


9.17 


9. 78 


10.33 


20 


8. 98 


8.76 


7.99 


8.09 


8.14 


9.13 


9.80 


10.35 


21 


8.90 


8.77 


8.01 




a. io 


9.13 


9.83 


10.38 


22 


8.74 


8. 63 


8.05 




8.07 


9.16 


9. as 


10.39 


23 


8.67 


8.54 


s.oa 




a. 07 " 


9.19 


9.87 




24 


8.62 


8. 44 


8.12 




8.12 


9.23 


9.89 




25 


8.57 


8.40 


8.16 


8.28 


8.17 


9.25 


9.90 




26 


8.54 


a. 40 


8.19 


8.31 


8. 23 


9.27 


9.92 




27 


8.49 


8.40 


8.25 


8.35 


8.30 


9.29 


9.94 




28 


8.47 


8.41 


8.27 


8.41 


B. 36 


9.33 


9.96 




29 


8.43 




8.28 


8.42 


8.42 


9.34 


9.96 




30 


8.39 




8.30 


8.45 


6.48 


9.34 


10.00 




31 


8.35 




8.33 




a. 53 




10.02 





INST 

MAX 



INST 
MIN 



-MONTHLY SUMMARY- 
8.40 9.03 9.69 



8.29 
( 3) 



8.78 
(201 



7.94 

119) 



8.44 
< II 



a. 06 

1221 



8.70 
I 81 



8.55 
I 11 



9.35 
(301 



9.33 
( 11 



10.04 
(311 





11.10 


10.29 


1 




11.09 


10.26 


2 


10.92 


11.09 


10.23 


3 


10.93 


11.08 


10.20 


4 


10.93 


11.06 


10.19 


5 


10.94 


11.02 


10.17 


6 


10.94 


10.96 


10.13 


7 


10.95 


10.98 


10. 10 


a 


10.96 


10.96 


10.09 


9 


10.97 


10.99 


10.07 


10 


11.00 


11.00 


10.05 


11 


11.01 


11.01 


10.03 


12 


11.00 


11.01 


10.02 


13 


11.01 


11.00 


10.00 


14 


11.02 


10.96 


9.98 


15 


11.02 


10.93 


9.97 


16 


11.02 


10.92 


9.94 


17 


11.03 


10.91 


9.93 


18 


11.03 


10.88 


9.92 


19 


11.04 


10.83 


9.91 


20 


11.05 


10.81 


9.89 


21 


11.05 


10.76 


9.87 


22 


11.05 


10.69 


9.06 


23 


11.05 


10.62 


9.85 


24 


11.06 


10.57 


9.83 


25 


11.06 


10,51 


9.02 


26 


11.06 


10.46 


9.81 


27 


11.07 


10.41 


9.79 


28 


11.09 


10.37 


9.76 


29 


11.10 


10.33 


9.74 


30 


11.10 




9.73 


31 




10.64 


9.98 


MEAN 




10.31 


9.72 


INST 




(301 


(311 


MAX 




11.10 


10.31 


INST 




( 31 


1 11 


MIN 



ENVIRONMENT ONTARI 

TORONTO 

ESSEX COUNTY 



OBSERVATION HELL 164 
TOWNSHIP OF SANDWICH E. 



REC METHDD: A35 RECORDER 

REC CQMMCD: DEC. 6 1965 

MFASURE PT: 3.01FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND FLEV: 620 FEET A80VE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: T0PS01L ll CLAY 16i CLAY AND SHALL AMOUNT OF GRAVEL 141 

LIMESTONE 192. 



DIAMETER Of HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



CONC. 

23 INCHES 
147 FCET 
NONE 
192 FEET 



WELL REC »: 
UTM CD-DRD: 
LAT L LONG: 

PUMP RATE: 
SPEC. CAP: 
AQUIFER : 
OUALITY : 



2102685 

Z-17 E337280 N4680660 

42-16N0RTH 82-58WEST 

154 IGPM 
2.01 IGPM/FT 
LIMESTONE 
FRESH 



CEMENTED GRAVEL 145: BROKEN ROCK 146: LIGHT BROWN 



1974 
OAJLY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 


30.67 


30.47 


3J.65 


30.12 


30.31 


30.30 


30.67 


31.15 


31.51 


31.40 


31.45 


31.12 


1 


2 


30.73 


30.42 


30.42 


30.21 


30.33 


30.36 


30.62 


31.24 


31.55 


31,55 


31.57 


30.98 


2 


3 


30.71 


30.49 


30.20 


30.29 


30.25 


30.37 


30.59 


31.18 


31.47 


31.65 


31 .41 


31.06 


3 


4 


30.60 


30,48 


30.17 


30.26 


30.37 


30.42 


30.49 


31.16 


31.50 


31.59 


31.27 


31.23 


4 


3 


30.58 


30.5 6 


30,18 


30.27 


30.28 


30.41 


30.64 


31.18 


31.53 


31.53 


31.21 


31.27 


5 


6 


30,53 


30.44 


30.26 


30.35 


3 0.20 


30.36 


30.68 


31.27 


31.50 


31.64 


31.33 


31.23 


6 


7 


30.41 


30,3 5 


30.36 


30.29 


3 0.32 


30.32 


30.75 


31.33 


31.63 


31.54 


31.64 


31.01 


7 


S 


30.51 


30.31 


30.34 


30.41 


30.26 


30.33 


30.80 


31.34 


31.59 


31.54 


31.43 


31.03 


a 


9 


30.42 


31). 57 


30.28 


30.65 


30.22 


30.29 


30.73 


31.50 


31.53 


31.47 


31.48 


31.30 


9 


10 


30.47 


30.29 


30.42 


30.43 


30.3 3 


30.32 


30.70 


31.30 


31.55 


31.45 


31,34 


31.19 


10 


11 


30.37 


30.29 


30.41 


30.40 


30.23 


30.34 


30.81 


31. 2B 


31.53 


31.53 


31.24 


31.25 


It 


12 


30.56 


30.29 


30. 5J 


30.22 


30.01 


30.37 


30.92 


31.29 


31.38 


31.51 


31.13 


31.10 


12 


13 


30.70 


30.23 


30.54 


30.18 


30.20 


30.43 


30. a a 


31.31 


31.39 


31.50 


31.09 


31.22 


13 


14 


30.46 


30.46 


30.51 


30,02 


30. 14 


3k). 48 


30.81 


31.44 


31,66 


31.33 


31.17 


31.36 


14 


15 


30.34 


30.50 


30.39 


30. 14 


30.12 


30.29 


30.82 


31.46 


31.47 


31.45 


31.21 


31.05 


15 


16 


30.32 


30.46 


30.21 


30.33 


30.21 


30.27 


30.95 


31-39 


31.49 


31.45 


31.36 


30.89 


16 


17 


30.52 


30.34 


30.40 


30.35 


3 0.22 


30.3 7 


31.01 


31.24 


31-45 


31.37 


31.37 


30.84 


17 


16 


30.50 


30.22 


30.28 


30.45 


30.3 2 


30.40 


30.96 


31.32 


31.57 


31.5) 


31.27 


30.98 


18 


19 


30.52 


29.97 


30.36 


30.44 


30.37 


30.3 6 


30.96 


31.34 


31.55 


31.50 


31.16 


30.93 


19 


20 


30.31 


30.24 


30.44 


30.59 


30.38 


30.44 


31.04 


31.41 


31-50 


31.58 


31.00 


31.00 


20 


21 


30.27 


30.31 


3 0.27 


30.32 


30.32 


30.56 


31.06 


31.54 


31-46 


31.73 


31.04 


30.98 


2! 


22 


30.43 


29. a9 


30.31 


30.16 


30.21 


30.39 


30.99 


31.44 


31.53 




31.37 


31.15 


22 


23 


30.37 


30.26 


30.32 


30.18 


30.18 


30.4 7 


30.95 


31.38 


31.65 


31.67 


31.24 


31.12 


23 


24 


3 0,60 


30.41 


30.42 


30.41 


30.21 


30.62 


31.03 


31.49 


31.66 


31.67 


31.13 


31.09 


24 


25 


30.51 


30.44 


30.5? 


30.47 


30.25 


30.54 


31.13 


31.50 


31.41 


31.62 


31.23 


31.00 


25 


26 


30.35 


30.47 


3J.44 


30.50 


30.27 


30.59 


31.17 


31.47 


31.32 


31.70 


31.35 


31.13 


26 


27 


30.43 


30.54 


30.55 


30.45 


30.2 9 


30.72 


31.16 


31.36 


31.47 


31.64 


31.21 


31.07 


27 


28 


30.59 


30.39 


30.48 


30.28 


30.28 


30.65 


31.10 


31.45 


31.36 


31.58 


31.18 


31.05 


28 


29 


30.65 




30.25 


3(1.29 


30.16 


30.65 


31.06 


31.45 


31.23 


31.55 


31.34 


30,99 


29 


30 


30.33 




29.99 


30.31 


30.19 


30.54 


31.00 


31.40 


31.38 


31.56 


31.36 


31.03 


30 


31 


30.30 




30.14 




30.19 




31.16 


31.44 




31.49 




31.08 


31 












-MONTHLY SUMMARY- 














MEAN 


30.49 


30.36 


3D. 36 


36.33 


30.25 


30,43 


30.69 


31.36 


31.49 




31.29 


31.09 


MEAN 


INST 


30.01 


29.79 


29.93 


29.97 


29.96 


30.19 


30.41 


31.04 


31.15 




30.92 


30.75 


INST 


MAX 


(271 


12?) 


1301 


(14) 


I 121 


HO) 


( 41 


1 31 


(291 




(211 


117) 


MAX 


INST 


31.13 


11.03 


30.83 


31.04 


30.59 


31.05 


31.59 


31. 9B 


32.08 




32.00 


31 .68 


INST 


WIN 


1 1 1 


1 61 


1271 


1201 


( 51 


(27) 


(311 


(21) 


1 14 1 




( 71 


1 9) 


MIN 















ENVIRONMENT PNT«R[0 

TORONTO 

ESSEX COUNTY 



OBSERVATION WELL 170 
TOWNSHIP OF S. COLCHESTER 



GORE 



LOT 14 



WELL DEC S: 
UTM COMORO: 
LAT C LONG: 



REr. METHOD: 
REC COMHCD: 
MEASURE PT : 
GND ELEV: 
WELL TYPE: 
WELL LOG! 



2102685 

2-17 £3*2840 N4654930 

42-02N0RTH B2-54HEST 



A35 RECORDER OIAHETER OF WELL: 6 INCHES POMP RATF: 

MAR. 5 1966 LENGTH OF CASING: 124 FEET SPEC. CAP: 

1.5 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: NOME AQUIFER : 

630 FEET A80VE SEA LFVEL DEPTH OF WELL: 129 FEET BUAL1TY : 

DRILLED 

TOPSOIL l: YELLOW SAND I2i GREY SAND 30; OUICK SAND 110: SAND AND GRAVEL U5i COARSE GPAVEL 124i GREY 

LIMESTONE 129. 



300 IGPH 
6D.0 IGPM/FT 
LIMESTONE 
FPFSH 



DAY 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 


9.19 


7.86 


T.23 


2 


9.19 


7.B5 


7.17 


3 


9.16 


7.85 


7.10 


* 


9.14 


7.85 


7.00 


I 


9.12 


7.84 


6. TO 


9.09 


7.B4 


6.63 


7 


9.1J 


7.82 


6.5B 


8 


9.10 


7.S2 


6.42 


9 


9.08 


7.B1 


6.13 


10 


9.13 


7.83 


6.05 


U 


9.14 


7. 76 


6.01 


12 


9.18 


7.79 


5.97 


13 


9.20 


7.78 


6.00 


14 


9.14 


7.71 


6.03 


15 


9.14 


7.70 




16 


9.14 


7.76 




17 


9.18 


7.76 




IB 


9.16 


7.77 




19 


9.16 


7. SI 




20 


B.9B 


7.79 




21 


8.49 


7.69 




22 


8.42 


T.22 




23 


8.37 


7.19 




24 


8.37 


7.21 




25 


8.36 


7.23 




m 


8.31 


7.25 




27 


8.17 


7.24 




28 


8.14 


7.21 




29 


a. ob 






30 


8.02 






31 


7.91 







INST 
MAX 



INST 
MIN 



7.87 
1311 



9.21 
113 1 



7. II 
1221 



7,87 
I 101 



6.13 
6.18 
6.23 
6.29 
6.34 



6.48 


7.82 


11.55 


6.52 


7.90 


U.53 


6.50 


7.98 


11.43 


6.63 


8.09 


11.28 


6.61 


6.26 


10.35 


6.6 8 


8.36 


11.21 


6.80 


8.46 


11.45 


6.80 


8.47 


10.56 


6.77 


8.41 


10.27 


6.83 


8.93 


10.43 


6.83 


9.03 


11.23 


6.50 


9.87 


10.84 


6.54 


11.02 


11.47 


6.56 


11.15 


11.35 


6.58 


11.39 


11.47 


6.65 


11.39 


11.28 


6.69 


11.18 


11.08 


6.77 


11.39 


9.77 


6.85 


11.45 


8.86 


6.91 


11.52 


8.32 


6.97 


11.55 


B.L5 


T.Ot 


11.53 


8.21 


7.22 


11.51 




7.21 


11.51 




7.32 


11.43 




7.38 


11.50 




7.63 


11.19 




7.52 


10.92 




7.50 


11.53 




7.60 


11.58 




7.67 






-MONTHLY SUMMARY- 


6.92 


10.21 




6.37 


7.77 




1 1} 


I 11 




B.ll 


11.60 




127} 


(301 







9.68 


10.23 


10.80 


11.14 


1 




9.62 


10.26 


10.81 


11.69 


2 




9.63 


10.29 


10.83 


13.22 


3 




9.73 


10.30 


10.83 


11.63 


4 




9.68 


10.31 


10.84 


12.37 


s 




9.70 


10.32 


10.86 


12.38 


6 




9.71 


10.33 


10.86 


12.34 


7 




9.72 


10.34 


10. SB 


12.05 


8 




9.74 


10.36 


10.89 


12.05 


9 




9.75 


10.36 


10.90 


12.25 


10 




9.84 


10.41 


10.90 


12.22 


11 




9.79 


10.43 


10.90 


11.43 


12 




9.80 


10.44 


10.91 


11.42 


13 




9.82 


10.46 


10.95 


11.42 


1* 




9.84 


10.47 


10.97 


11.3 9 


15 




9.89 


10.48 


10.98 


11.34 


16 




9.91 


10.51 


10.99 


11.30 


17 




9.93 


10.54 


11.00 


11.27 


18 




9.95 


10.56 


11.00 


11.25 


W 




9.97 


10.58 


11.01 


11.22 


20 




10.00 


10.61 


11.04 


11.22 


21 




10.02 


10.62 


11.05 


11.20 


22 




10.04 


10.63 


11.07 


11.18 


23 




10.06 


10.64 


11.08 


11.17 


24 




10.29 


10.66 


11.10 


11.16 


25 




10.38 


10.69 


11.12 


11.15 


26 




10.34 


10.71 


11.12 


11.13 


27 




10.18 


10.72 


11.14 


11.11 


28 


9.61 


10.20 


10.74 


11.15 


11.10 


29 


9.88 


10.22 


10.76 


11.15 


11.07 


30 


9.54 




10.78 




11.06 


31 



9.55 
< 11 



11.22 
(27) 



10.22 
I 1) 



10.79 
(31) 



10.79 
I II 



11.15 
(30) 



11.55 MEAN 



11.06 
(311 



14.66 

(101 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

ESSEX COUNTY 



REC METHOD: 
REC COMWCO: 
MEASURE PT! 
GNC ELEVr 

WELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELL 171 
TOWNSHIP OF S. COLCHESTER 



GORE 



A35 RECORDER 

APR. 1 L966 

2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

632 FFFT ABOVE SEA LEVEL 

DRILLED 

BROUN SILTY SAND 6i BROWN SAND WITH SOKE COARSE SAND AND GRAVEL 23 

SOME GRAVEL 30! GREY, FINE TO MEOI UM SAND 32 i GREY FINE SAND 37. 



DIAMETER DF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL! 



6 INCHES 
31 FEET 
6 fEET 
37 FEET 



WELL REC * 

UTM CD-ORD 

LOT 15 LAT t LONG 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
OUALITY 



2103851 

2-17 6342649 N4654902 

42-02N0RTH 82-54WEST 

15 IGPM 
2.34 IGPM/FT 
FINE SANO 
FRESH 



GREY SANO, SILTY CLAY 26; GREY FINE SAND AND 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOM GROUND SURFACE 



1 




10.35 


9.39 


8.08 


8.01 


8.11 


8.98 


10.12 


11.19 


11. B6 


12.51 


2 




10.30 


9.38 


8.05 


8.03 


8.15 


9.02 


10.12 


11.19 


11.89 


12.53 


3 




10.28 


9.35 


8.03 


7.96 


8. IB 


9.05 


10.13 


11.19 


11.92 




4 




10.2 5 


9.36 


8.01 


8.01 


8.20 


9.10 


10.14 


11.19 


11.94 




5 




10.21 


9.33 


8.01 


7.98 


8.24 


9.21 


10.15 


11.27 


11.96 




6 




10.18 


9.27 


7.99 


7.97 


8.28 


9.31 


10.19 


11.31 


11.98 




7 




10.14 


9.21 


7.97 


8.03 


8.31 


9.31 


10.29 


11.32 


11.99 




8 




10.10 


9.12 


7.94 


8.02 


8.35 


9.36 


10.38 


11.34 


12. JO 




4 

10 




ID. 06 


9.01 


7.91 


8.00 


8.35 


9.45 


10,46 


11.35 


12.02 






10.03 


8.90 


7.89 


8.03 


8.40 


9.57 


10.50 


11.37 


12.05 




11 


10.93 


10. G2 


8. 75 


7.86 


8.01 


8.48 


9.57 


10.50 


11.40 


12.08 




12 


10.99 


10.01 


8.62 


7.82 


7.90 


8.53 


9.58 


10.52 


11.42 


12.10 




13 




10. 01 


8.53 


7.79 


7.86 


8.59 


9.61 


10.53 


11.44 


12.11 




14 




10.02 


8.45 


7.74 


7.78 


8.61 


9.5S 


10.59 


11.48 


12.12 




15 




10.02 


8.36 


7.75 


7.76 


8.5 9 


9.59 


10.68 


11.50 


12.14 




16 




9.99 


8.29 


7.75 


7.T5 


8.60 


9.62 


10.72 


11.51 


12.15 




17 




9.97 


8.25 


7.77 


7.TS 


8.65 


9.66 


10.75 


11.53 


12.20 




in 




9.95 


8.20 


7.7a 


7.78 


8.67 


9.70 


10.74 


11.55 


12.22 




19 


11.03 


9.89 


8.16 


7.79 


7.79 


8.66 


9.73 


10.75 


11.55 


12.25 




20 


11.02 


9.B7 


B. 15 


7.80 


7.79 


8.64 


9.79 


10.77 


11.56 


12.27 




21 


10.90 


9.80 


8.14 


7.83 


7.79 


0.64 


9.80 


10.83 


11.57 


12.30 




22 


10.82 


9.68 


8. 14 


7.86 


7.78 


8.67 


9.79 


10,90 


11.57 


12.31 




23 


10.76 


9.64 


8.14 


7.89 


7.80 


B.69 


9.79 


10.97 


11.65 


12.33 




24 


10.72 


9.57 


8.16 


7.91 


7-84 


8.73 


9.83 


10.99 


11.66 


12.34 




25 


10.68 


9.54 


8. 18 


7.93 


7.88 


8.76 


9.67 


11.00 


11.67 


12.35 




26 


10.62 


9.50 


B. 14 


7.92 


7.90 


8. 81 


9.91 


11.03 


11.70 


12.38 




27 


10.56 


9.45 


8.17 


7.90 


T.97 


8.86 


9.95 


11 . 08 


11.79 


12.40 




28 


10.53 


9.41 


8.14 


7.89 


8.00 


8.94 


9.96 


11.09 


11.61 


12.41 




29 


10.49 




B.ll 


7.90 


7.96 


8.96 


9.96 


11.08 


11.82 


12.44 




30 


10.43 




B.05 


7.91 


7.99 


8.94 


10.05 


11.14 


11.84 


12.47 




31 


10.38 




8.09 




8.03 




10.10 


11.19 




12.48 





INST 
MAX 

INST 

MIN 



-MONTHLY SUMMARY- 
7.91 8.55 9.61 



9.40 
1281 



10.37 
( 1) 



8.04 
I 301 



9.40 
I II 



7.71 
< 141 



8.11 
( 1 1 



7.74 
1171 



8.09 
( L) 



8.09 8.98 
1311 (281 



8.96 
I 1) 



10.12 
(311 



10.12 
I 1) 



11.19 
1311 



U. 19 
( 3) 



11.85 
(30 1 



11.85 
( 1) 



12.49 
131) 



2 
3 
* 
3 
6 
7 
6 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
2T 
28 
29 
30 
31 



IN5T 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

ESSEX COUNTY 



OBSERVATION WELL 222 
TOWNSHIP OF S, COLCHESTER 



FC 



LOT 54 



HELL REC ft 
UTM CO-ORD: 
LIT t LONG: 



REC NET HOD! 
RFC COMMCD: 
MEASURE PTI 
GND ELEV: 

WELL TYPE: 
BELL LDGs 



? 10060 2 

Z-L7 E343580 N4650550 

41-59N0RTH 82-53WEST 

30 !GPM 



ASS RECORDER OIAMETFR OF HELL: 6 INCHES RUMP RATE: 

N.JV. 26 1968 LENGTH OF CASING: 123 FEET SPEC. CAP: 

3.7 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: NONE AQUIFER : 

632 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH DF HELL: 127 FEET OUALITY I 

BLACK SANOY LOAM U FINE YELLOW SAND 4; GREY FINE SAND 15 i HARDPAN 23; CLAY 48: QUICKSAND 53; HARDPAN 72! SILTY 

SAND 73: HARDPAN 105: FINE SAND 111: SAND AND HARDPAN 115; FINE TO COARSE SANO 122! BROWN 
LIMESTONE L27, 



LIMESTONE 
FRESH 



IMESTONE 125; DARK 



J» 



INST 
MAX 



INST 

MIN 



21.41 
131) 



25.63 
I 41 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
APR HAY J UN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


23.47 


21.49 


21.00 


20. 4T 


21-34 


22.97 


34.71 


40.70 


26.8 2 


26.09 


25.68 


25.46 


1 


2 


23.91 


21.40 


21.03 


20.40 


21.16 


26.40 


37.7 5 


34.44 


26.76 


26.14 


25.63 


25.36 


2 


3 


23.98 


21.34 


20.97 


20.51 


21.16 


24.59 


40-38 


32.08 


26.64 


26.12 


25.61 


25.56 


3 


4 


24.45 


21.38 


20.95 


20.67 


21.64 


23.68 


40.8 1 


31.79 


26.6 3 


25.97 


25.56 


25.63 


4 


5 


24.08 


21.42 


20.82 


20.3 7 


21.63 


22.99 


37.75 


32.36 


26.66 


25.99 


25.58 


25.54 


5 


6 


2 3.60 


21.32 


21.15 


20.51 


21.44 


28.25 


44.58 


36.68 


26.55 


26.00 


25.56 


25.49 


6 


7 


23.41 


21.29 


21.33 


20.61 


21.54 


34.08 


43.92 


41.88 


26.63 


26.00 


25.60 


25.39 


7 


8 


23.33 


21.34 


21.01 


20.33 


21.52 


30.69 


42.45 


38.93 


27.52 


25.91 


25.61 


25.44 


8 


9 


23.17 


21.39 


20.75 


20.42 


21.38 


29.32 


40.91 


36. B6 


27.95 


25.91 


25.71 


25.49 


9 


1Q 


23.03 


21.32 


20.68 


20.58 


21.54 


25.53 


3A.73 


34.36 


Z7.00 


25.88 


25.65 


25.43 


10 


n 


2 2.91 


21.32 


20.71 


20.31 


21.63 


24.25 


31.66 


32.81 


26.65 


25.81 


25.56 


25 . 3 5 


11 


12 


23.00 


21.44 


20.51 


20.34 


21.47 


23.98 


34.94 


32.85 


26.44 


25.83 


25.58 


25.26 


12 


13 


23. 14 


21.45 


20.26 


20.33 


21.36 


26.33 


37.77 


31.66 


26,38 


25.88 


25.56 


25.3 5 


13 


14 


22.96 


21.48 


20.15 


20.28 


21.10 


29.07 


41,81 


39.88 


26.46 


25.78 


25.54 


25.34 


14 


15 


22. 84 


21.50 


20.43 


20.20 


21.24 


29.49 


33.69 


49.0 7 


26.31 


25.79 


25.73 


25.29 


15 


16 


22.78 


21.60 


20.34 


20.22 


21.12 


26.03 


30.36 


48.16 


27. B9 


25.73 


25.84 


25.23 


16 


17 


2 2.90 


21.65 


20.25 


20.58 


21.17 


24. Bl 


29.62 


35.79 


30.46 


25.60 


25.86 


25.20 


i? 


18 


22.78 


21.52 


20.09 


20.54 


21.41 


26.29 


31.33 


31. T7 


29.48 


25.68 


25.88 


25.12 


is 


19 


22.86 


21.33 


20.15 


20.64 


21.44 


25.57 


38.38 


30.12 


27.94 


25.55 


25.86 


25.06 


19 


20 


22.73 


21.44 


20.50 


20.96 


21.47 


24. T3 


45.62 


29.26 


27.5 3 


25.64 


25.76 


25.10 


20 


21 


22.68 


21.57 


20.23 


20. 9B 


21.74 


24.20 


49.73 


30.39 


27.07 


25.77 


25.74 


25.04 


21 


22 


22.60 


21.43 


20.15 


20.64 


21.30 


23.76 


41.33 


33.68 


26.93 


25.72 


25.75 


25.00 


22 


23 


22.50 


21 ,43 


20.45 


20,64 


21.16 


23.60 


35.46 


32.17 


26.67 


25.69 


25.74 


25.01 


23 


24 


22.40 


2L.29 


20.65 


20.87 


22.53 


27.60 


32.11 


29.32 


26.65 


25.63 


25.89 


24.99 


24 


25 


22.23 


21.13 


20.53 


20.69 


28.52 


31.51 


31.53 


2B.35 


26.65 


25.61 


25.83 


24.8 8 


29 


26 


22.05 


21.19 


20.79 


20.73 


29.31 


34.97 


36.18 


2a. 56 


26.8 7 


25.67 


25.72 


24.94 


26 


2T 


21.95 


21.12 


21.04 


21. 15 


24. B 2 


41.94 


36.44 


28.25 


26.67 


25.73 


25.71 


24.87 


27 


28 


21.79 


21.09 


20.51 


21.36 


23.18 


38.52 




27.41 


26.41 


25.65 


25.59 


24.74 


2B 


29 


21.71 




20.33 


21.08 


22. 2B 


36.84 


40.65 


27.10 


26.28 


25.63 


25.65 


24.7 


29 


30 


21.61 




20.72 


21.11 


22.29 


32.76 


43.36 


27.01 


26.05 


25.71 


25.64 


24.68 


30 


31 


21.48 




20.67 




22.2 3 




46.2 3 


26.91 




25.66 




24.60 


31 



20.93 
1281 



22.12 
(171 



19.91 
(19 1 



22.23 
I 61 



19.96 
116) 



22.41 
(271 



-MONTHLY SUMMARY- 
22.17 28,16 



20.96 22.02 

(23) ( It 



38.14 
(25) 



50.34 
(27) 



26.73 
1311 



56.82 
(151 



26.00 
(301 



40.84 
117) 



25.53 
(17) 



26.2 8 
< 11 



25.38 
114) 



26.42 
124) 



25.18 MFAN 



24.56 INST 
(311 MAX 



25.64 INST 
I 41 MIN 



J 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

GREY COUNTY 



REC METHOD: 
REC COMMCD: 
MEASURE PT: 
GNO ELEV: 
HELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELL 190 
TOWNSHIP OF SULLIVAN 



CONC. 3 



HELL REC *: 
UTM CO-ORD: 
LAT C LONG: 



2 503162 

1-17 6507910 N4910800 

44-21N0RTH 80-54WEST 



A35 RECORDER DIAMETER OF WELL: 5 INCHES PUMP RATE: 20 IGPM 

DEC 21 1967 LENGTH OF CASING: 46 FEET SPEC. CAP: N-A. 

3.3 FEET ABOVE GRDUND SURFACE LENGTH DF SCREEN: NONE AOUIFER : DOLOMITF 

1065 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH Of WELL! 88 FEET QUALITY : FRESH 

TOPSOIL l: LIGHT BROWN CLAYEY TILL, GRAVEL 12s GRAVEL AND EOUL0ERS 16s DRY BROHN SAND 281 LIGHT BROWN SANO AND 

GRAVEL 30i GRAVEL, STONES AND BROKEN 00L0M1TE 38: LIGHT BUFF DOLOMITE 48! BUFF GREY DOLOMITE 84; LIGHT BUFF 
GREr DOLOMITE 88. 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE 



IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



FEB 



1 


22.97 


22.54 


22.55 


21,88 


21.24 


2 


22.97 


22.55 


22.57 


21.84 


21.23 


3 


22.96 


22.55 


22.55 


21.78 


21.24 


4 


22.97 


22.55 


22.37 


21.25 


21.26 


5 


22.96 


22.55 


22.13 


21.18 


21.25 


6 


2 2.97 


22.54 


22.05 


21.18 


21.25 


7 


22.97 


22.51 


21.94 


21.21 


21.22 


8 


22.97 


2 2.50 


21.87 


21.24 


21.22 


1 


22.98 


22.50 


21.82 


21.26 


21.19 


10 


22.98 


22.50 


21.82 


21.28 


21.18 


11 


22.98 


22.49 


21.84 


21.29 


21.14 


12 


22.99 


22.49 


21.84 


21.29 


21.12 


13 


23. on 


22-49 


Z1.85 


21.25 


21.12 


14 


22.99 


22.52 


2L.83 


21.22 


21.10 


15 


23.00 


22.52 


21.84 


21.21 


21.09 


16 


23.00 


22.52 


21.84 


21.21 


21.07 


17 


23.04 


22.51 


21.84 


21.22 


21.07 


18 


23.05 


22.51 


21.84 


21.21 


21.06 


19 


23.06 


22.52 


21.84 


21.21 




20 


23.06 


22.54 


21. B5 


21.21 




21 


23.06 


22.55 


21.85 


21.21 




22 


23.06 


22.51 


21.84 


21.20 




23 


23.02 


22.51 


21.84 


21.19 




24 


23.02 


22.52 


21.85 


21.20 




25 


23.01 


22.51 


21.87 






26 


23.01 


22.52 


21.88 






27 


22. B7 


22.52 


21.88 


21.24 




28 


22.70 


22.52 


21.87 


21.24 




29 


22.63 




21.87 


21.25 




30 


22.60 




21.88 


21.25 




31 


22.57 




21.88 









22,44 


22.57 




22.46 


22.57 




22.47 


22.57 




22.46 


22.57 




22.46 


22.57 




22.46 


22.65 




22.47 


22.54 




22.51 


22.59 




22.52 


22.58 




22.53 


22.58 




22.54 


22.58 




22.55 


22.57 




22.55 


22.57 




22.48 


22.57 




22.42 


22.57 




22.42 


22.57 




22.42 


22.57 




22.42 


22.55 




22.43 


22.50 


22.43 


22.46 


22.47 


22.43 


22.47 




22.44 


22.48 




22.44 


22.47 




22.45 


22.47 




22.45 


22.47 




22.45 


22.51 




22.45 


22,55 




22.46 


22.56 




22.46 


22.57 




22.44 


22.58 
22.57 





3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
IB 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



k 



-MONTHLY SUMMARY- 



INS T 
MAX 



INST 
HIN 



22.56 
(311 



23.06 
(20 1 



22.47 
1131 



22.56 
( II 



21.01 
UOI 



22. 5? 
< II 



22.41 
( 16) 



22.58 
(3.11 



INST 

MAX 



INST 
MIN 









ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

GREY COUNTY 



REC METHOD: 
"EC COMMCD: 
MEASURE PT: 
GN"D EL EV : 
WELL TYPE: 
WFLL 100: 



OBSERVATION WELL I'M 
TOWNSHIP OF SULLIVAN 



CONC 3 



LOT 23 



WELL REC •: 
UTM CO-ORO: 
LAT L LONG: 



2503164 

Z-17 E507900 N49107S5 

44-21 NORTH 80-54WEST 



A35 RECORDER DIAMETER OF WELL: 6 INCHES PUMP BATE: 130 IGPM 

WAR. 29 I960 LENGTH OF CASING: 134 FEET SPEC. CAP: 3. IT IGPM/FT 

3.5 FEFT ABOVE GROUND SURFACE LENGTH Of SCREEN: NONE AQUIFER : DOLOMITE 

1064 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WELL: 378 FEET DUALITY S FRESH 

VERY BOULDERY, BROWN CLAY TILL 39; LIGHT BUFF, FRACTURED DOLOMITE WITH SILT 4BS BUFF GREY DOLOMITE, BITUMINOUS 

IT THF BASE B3J GREY AND TAN DOLOMITE 105! BUFF, LOOSE AND FRACTURED OOLOHITE WITH CLAY AND SILT 154; BUFF GREY 

DENSER DOLOMITF 19?; GREY BROWN DOLOMITE, BITUMINOUS 213; LIGHT GREY DOLOMITE 266! 6REY DOLOMITE 304; GO EY , 
PDRQUS FOSSILEROUS AND CRYSTALLINE DOLOMITE 316. 



INST 

MAX 

INST 
MIN 



21.26 
<31l 



2 2 . 1 a 
I 17 1 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND 5URFACE 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



X 


21. B4 


21.43 


21.45 


20.66 


19.91 


19.79 


20.17 


20. 6T 


21.01 


21.37 


21.47 


21.02 


1 


2 


21 .88 


21 .33 


21.38 


20.57 


19.82 


19.76 


20.19 


20.64 


21.03 


21.45 


21.50 


21,02 


2 


3 


21.81 


21.33 


21.32 


20.52 


19. B4 


19.76 


20.19 


20.51 


21.01 


21.43 


21.43 


21 .14 


3 


4 


21.84 


21.32 


21.24 


20.09 


19.14 


19.77 


20 . 1 5 


20.47 


21.08 


21.37 


21.48 


21.14 


4 


5 


21.8} 


21.35 


21.04 


20.02 


19.B4 


19.79 


20.22 


20.54 


21.11 


21.40 


21.47 


21.11 


5 


6 


21.82 


21.26 


20. at 


19.97 


19.85 


19,78 


20.2 4 


20. 58 


21.09 


21.41 


21.53 


21.08 


6 


7 


21.86 


21.29 


20.81 


19.94 


19.92 


19.61 


20.24 


20.59 


21.10 


21.46 


21.52 


21.04 


7 


S 


21.97 


21.26 


20.69 


19.98 


19.90 


19.83 


20.23 


20.60 


21.11 


21.41 


21.50 


21.07 


8 


9 


21.87 


21.31 


20.55 


19.91 


19.86 


19.82 


20.2 3 


20.63 


21.14 


21.42 


21.51 


21.12 


9 


10 


21.89 


2 1.26 


20.65 


19.97 


19.91 


19.80 


20.30 


20.67 


21.13 


21.48 


21.48 


21.11 


10 


I 1 


21.87 


21.33 


20.55 


19.96 


19.84 


19. B9 


20.3 4 


20.66 


21.15 


21.49 


21.43 


21.12 


11 


12 


21.97 


2 1.3 J 


20.56 


19.85 


19.79 


19.92 


20.35 


20.68 


21.15 


21.52 


21.45 


21.16 


12 


13 


21.98 


21.34 


20.56 


19.82 


19.90 


19 .94 


20.3 4 


20.72 


21.18 


21.48 


21.47 


21.17 


13 


1 4 


21.82 


21.43 


20.54 


19.74 


19.79 


19.94 


20.33 


20.77 


21.21 


21.35 


21.50 


21.17 


14 


15 


21.90 


21.39 


20.50 


19.62 


19.83 


19. BB 


20.39 


20.77 


21.18 


21.40 


21.51 


21.06 


15 


16 


21.92 


21.27 


2 0.47 


19.87 


19.82 


19.90 


20.44 


20.73 


21.25 


21.27 


21.56 


21.lt 


16 


17 


22.06 


21.38 


20.52 


19.81 


19.76 


19.95 


20.44 


20.75 


21.20 


21.30 


21.47 


21.15 


17 


19 


21.91 


21.35 


20.54 


19.81 


19.77 


19.99 


20.38 


20.80 


21.28 


21.40 


21.45 


21.19 


18 


19 


21.97 


21.29 


20.56 


19.84 


19.74 


20.00 


20.47 


20.63 


21.26 


21.37 


21.41 


21.21 


19 


20 


21.91 


21.49 


20.60 


19.79 


19.68 


19.99 


20.52 


20.85 


21.33 


21.40 


21.34 


21.22 


20 


21 


21.91 


21.43 


20.48 


19.72 


19.62 


19.97 


20.5 


20.67 


21.30 


21.41 


21.39 


21.19 


21 


22 


21.94 


21.21 


20.59 


19.70 


19.59 


20.04 


20.51 


20.87 


21.36 


21.37 


21.34 


21.23 


22 


23 


2 1.88 


21.50 


20.61 


19.80 


19.63 


20.10 


20.54 


20.88 


21.38 


21.41 


21-18 


21.23 


23 


24 


21.93 


21.42 


20.64 


19.69 


19.68 


20.10 


20.57 


20.95 


21.34 


21.36 


21.17 


21.22 


24 


25 


2 t .88 


21.35 


20.64 


19.83 


19.69 


20.11 


20.59 


20.94 


21.29 


21.42 


21.18 


21.29 


25 


26 


21.81 


21.38 


20,5? 


19.82 


19.68 


20.12 


20.59 


20.90 


21.33 


21.44 


21.18 


21.2 6 


26 


27 


2 1.74 


21.35 


20.66 


19.80 


19.69 


20.16 


20.60 


20.87 


21.40 


21.47 


21.04 


21.26 


27 


28 


21.61 


21.35 


20.62 


19. ao 


19.69 


20.14 


20.61 


20.91 


21.40 


21.46 


21.10 


21.27 


28 


29 


2 1.50 




20.56 


19.84 


19.64 


20.09 


20.61 


20.90 


21.35 


21.50 


21.17 


21.23 


29 


30 


21.38 




20.53 


19.83 


19.71 


20.10 


20.68 


20.93 


21.39 


21.47 


21.11 


21.33 


30 


31 


21.38 




20.67 




19.70 




20.67 


20.94 




21.43 




21.23 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 
19.78 19.94 20.41 



21.10 
1221 



21.54 
1211 



20.41 
I 161 



21.49 
I |l 



19.67 
1211 



20.73 
I II 



19.55 
1211 



20.00 
I 41 



19.73 
I 6) 



20. L9 
1271 



20.12 
{ 41 



20.71 
(301 



20.44 
I 41 



20.98 
1311 



20.98 
t 11 



21.43 
(281 



21.19 
1171 



21.58 
1 131 



21.01 
(271 



21.59 
1151 



21.17 MEAN 



20.97 
( 21 



INST 
MAX 



21.39 INST 
13 01 MIN 



ENVIRONMENT ONTARIT 

TORONTO 

HURON COUNTY 



OBSERVATION WELL 351 
TOWNSHIP OF MORRIS 



CONC 8 



LOT 26 



WELL REC *: 
(1TH CO-ORD: 
LAT £ LONG: 



RFC METHOD: 
REC COMMCD: 
MEASURE RT: 
GNO ELEV: 
WELL TYPE: 
WELL L OG : 



DIAMETER OF WELL! 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



A35 RFCORDER 

JAN. 1 197 2 

3.00 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

1142 FEET ABOVE 5EA LEVEL 

ALACK MUCK 5; GREY QUICKSAND AND BOULDERS 41; GREY CLAY AND STONES 46; GREY CLAY, STONES AND HARDPAN 64 
LIMESTONE 150. 



5 INCHES 
147 FEET 
3 FEET 
150 FEET 



PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



3002706 

Z-17 E476405 N484O820 

43-44NORTH 81-18 WEST 



N.A. 
\.A. 

LIMESTONE 
FRE5H 



1974 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE 



IN FEET 8EL0W GROUND SURFACE 



1 


25.43 


24.12 


2 


25,59 


23.98 


3 


25.39 




4 


25.27 




5 


25.17 




6 


24.99 




T 


24.94 




8 


25.23 




9 


25.07 




10 


25.10 




U 


24.97 




12 


25.14 




13 


25.27 




14 


24.93 




15 


24.82 




16 


24.79 




IT 


25.18 




IB 


25.11 




19 


25.12 




20 


24.99 




21 


24.82 




22 


25.00 




23 


24.88 




24 


25.02 




25 


24.93 




26 


24.71 




27 


24.39 




28 


24.46 




29 


24.36 




30 


24.14 




31 


23.94 





INST 
MAX 



INST 
MIN 



23.75 
1311 



25.65 

( 21 





23.39 


23.37 


24.39 


25.75 


26.91 


27.79 


27.78 




23.35 


23.44 


24.48 


25.75 


27.01 


28.01 


27.91 




23.24 


23.50 


24.55 


25.74 


27.02 


28.10 


27.80 




23.47 


23.54 


24.5 6 


25.75 


27.12 


2 7.98 


27.69 




23.33 


23.58 


24. 6B 


25.85 


27,25 


27.91 


27.64 




23.25 


23.59 


24.80 


26.00 


27.2 8 


27.84 


27.82 




23.47 


23.61 


24.84 


26.05 


27.22 


27.86 


27.94 




23.49 


23.65 


24.82 


26.06 


27.20 


27.86 


27.97 




23.42 


23.64 


24.73 


26.07 


27.25 


27.74 


27.96 




2 3.56 


23.58 


24.79 


26.12 


27.24 


27.80 


27.91 




23.50 


23.73 


24.96 


26.10 


27.23 


27.90 


27.69 




23.31 


23. 88 


25.07 


26.06 


27.21 


27.89 


27.56 




23,48 


23.9 9 


25.08 


26. 12 


27.24 


28.00 


27.53 




23.44 


24.06 


24. 9 B 


26.26 


27.41 


27.69 


27.60 




23.44 


23.90 


25.01 


26.35 


27.36 


27. B2 


27.70 




23.59 


23.91 


25.19 


26.28 


27.50 


27.77 


27.89 




23.45 


23.99 


25.28 


26.19 


27.39 


27.64 


27.87 




23.49 


24.11 


25.20 


26.24 


27,49 


27.68 


27.77 




23.44 


24.19 


25.21 


26.37 


27.5 2 


27.87 


27.61 




23.3 5 


24.19 


25.38 


26.54 


27.57 


27.94 


27.28 




23.13 


24.04 


25.39 


26.61 


27.59 


28.08 


27.16 




23.05 


24.12 


25.39 


26.61 


27.66 


2 7.9B 


27.46 




23.15 


24.29 


25.40 


26.60 


27. B3 


27.91 


27.34 




23.08 


24.37 


25.49 


26.68 


27,79 


27.86 


27.07 




23.02 


24.39 


25.5 4 


26.71 


27.48 


27.74 


27.13 




23.0 5 


24.4 3 


25.54 


26.65 


27.44 


27.83 




23.32 


23. 12 


24 .56 


25.52 


26.62 


27.56 


27.81 




23.21 


23.14 


24.54 


25.51 


26.73 


27.57 


27.85 




23.21 


23.01 


24.4 3 


25.44 


26. T4 


27.48 


27. B7 




23.22 


23.10 


24.30 


25.54 


26.75 


27.72 


27.89 






23.13 




25.68 


26.77 




27.84 





-MONTHLY SUMNARY- 
23.30 23.96 25. tl 



22.99 
1221 



23.23 24.31 

III I 11 



23.68 24.59 25.74 

116) (2B) 1311 



25.70 
I 21 



26.85 
(311 



26.85 
( II 



27.85 
1241 



27.53 
1171 



28.13 
( 31 



2 
3 

4 
5 
& 
7 
8 
9* 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

KENT COUNTY 



REC METHHO: 
REC COMHCO; 
HFASURE PT: 
GNO Eiev: 
WELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELL 172 
TOWN OF BOTHWELL 



CONC. - 



LOT 



WELL REC B 
UTH CO-ORD 
LAT t LONG 



1300023 

Z-17 E42B050 N4720550 

42-3BNDRTH 81-53WEST 



A35 RECORDER DIAMETER OF WELL! 6 INCHES PUMP RATE 

J'JN. 5 1966 LENGTH OF CASING; 30 FEET SPEC. CAP 

2.4 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN! 4 FEET AQUIFER 

682 FEET ABOVE SFA LEVEL DEPTH OF W£LL : 3* FEET QUALITY 

DR ILLED 

RROWN FINE SAND 10! BROWN FINE S1LTY SAND 15; BROWN AND GR EY FINE SAND WITH SOME FINE GRAVEL 

20: GREY SILTY FINE SAND 28; GREY COARSE SAND ANO FINE TO MEDIUM GRAVEL 34; GREY SILTY CLAY TILL 35 



30 1GPM 
2.29 IGPH/FT 
SAND AND GRAVEL 
FRESH 



COARSE SAND SEAMS 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



9 




6 




7 




B 




9 




10 




1 1 




12 




13 




14 




15 




It 




17 




i a 




19 


4.55 


20 


4.41 


21 


3.5S 


22 


3.39 


23 


3.13 


24 


3.19 


25 


3.30 


26 


3.29 


?r 


2.82 


2B 


2.90 


29 


2.96 


30 


2.88 


31 


2.71 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



3.00 
3.12 



APR 


KAY 


J UN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 




3.17 


3.35 


4.18 


5.5B 


6.28 


6.76 




3.26 


3.44 


4.30 


5.61 


6.30 






3.21 


3.53 


4.40 


5.63 


6.33 






3.24 


3.63 


4.45 


5.64 


6.34 






3.29 


3. TO 


4.40 


5.69 


6.35 






3.09 


3.7B 


4.51 


5.73 


6.37 






3.18 


3.84 


4. 58 


5.76 


6.38 






3.0 5 


3.89 


4.65 


5.71 


6.40 






2.3B 


3.93 


4.73 


5.50 


6.43 






2.64 


4.05 


4.76 


5.49 


6.45 






2.65 


4.16 


4.B4 


5. 58 


6.47 






1.84 


4.21 


4.91 


5.67 


6.48 






2.12 


4.25 


4.97 


5.74 


6.49 






2.25 


4.26 


5.01 


5.7S 


6.50 






1.7B 


4.19 


4.88 


5.B2 


6.52 






1.93 


4.16 


4.98 


5.85 


6.54 






1.15 


4.25 


5.06 


5. SB 


6.57 






1.41 


4.D6 


5.11 


5.90 


6. 58 






1.70 


3.90 


5.15 


5.93 


6.59 






2.07 


3.90 


5.20 


5.96 


6.61 






2.37 


4.02 


5.25 


6.00 


6.63 






2.43 


4.17 


5.30 


6.03 


6.65 






2.54 


4.28 


5.32 


6.06 


6.66 






2.B1 


4.36 


5.34 


6.08 


6.67 






2.94 


4.35 


5.37 


6.10 


6.69 




3.05 


3.03 


4.15 


5.40 


6.12 


6.71 




3.14 


3.16 


4.17 


5.43 


6.14 


6.73 




3. IB 


3.09 


4.27 


5.46 


6.18 


6.74 




2.89 


2.70 


4.36 


5.48 


6.21 


6.74 




3.01 


2.94 
3.16 


4.22 


5.51 
5.55 


6.23 
6.26 


6.TS 





-MONTHLY SUMMARY- 
2.60 4.03 4.98 



0.92 
117) 



3.28 
( II 



3.36 4.45 
( 51 (301 



4.13 
■ 1) 



5.56 



5.47 
I 91 



6.27 
(311 



6.27 
I 11 



6.76 

(301 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 
1-7 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 

MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

KENT COUNTY 



RtC MtTHCU: 
REC LOMMCO: 
MEASURE PT J 
GNU ELEV: 

WELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELL 217 
TOWNSHIP OF CAMDEN 



GORE 3 



WELL REC # 

UTM CO-ORD 

LOT 2 LAT 6 LONG 



3305579 

Z-17 E401725 N4715000 

42-35N0R7H S2-12WEST 



A36 RECORDER DIAMETER OF WELL; 10 INCHES PUMP RATE: N.A. 

SEP. 24 1969 LENGTH OF CASING; 150 FEET SPEC. CAP: N.A. 

1.22 FEtT AbOVE GROUND SUSFACF LENGTH OF SCREEN: NOME AQUIFfR : GRAVEL 

595 FEET ABOVE SEA LtVfcL DEPTH OF WELL: 150 FEET QUALITY ! FRESH 

CLA» L 4fli CLAY AND GRAVEL 53( SAND, GRAVEL ANO BOULDERS 66; GRAVEL AND CLAY 751 H*SDP*N AND GRAVEL 95! GRAVEL 
AND LLAY 105) GRAVEL 150. 



INS I 
MAX 



INST 
H1N 



92.69 
(27 1 



94.lt 
1 2) 



1974 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


93,75 


93.41 


43.21 


92.46 


92.90 


92,61 


92.18 


92.23 


92.04 


91.59 


92.14 


92.11 


1 

2- 


2 


94. uB 


93.24 


9 2.93 


92.65 


92.49 


92.63 


92.24 


92.11 


92.12 


91.89 


92.10 


92.25 


3 


9i.65 


93.32 


92.72 


92.34 


92.65 


92.64 


92.30 


92.05 


92.04 


92. D3 


91.97 


91,B4 


3' 


4 


93.7b 


93.4 5 


92.69 


9 2.46 


92.78 


92.64 


92.22 


92.04 


92.21 


92.36 


92-06 


91.60 


4 


5 


93.69 


93.64 


92.97 


92.78 


92.35 


92.58 


92.31 


92.19 


92.37 


92,49 


91.97 


91,70 


5 


6 


93.41 


93.36 


92. 90 


92.84 


92.53 


92.48 


92.47 


92.33 


92.32 


92.30 


91.75 


92.10 


6 


7 


93.40 


93.34 


93.21 


9 2.92 


9 2.66 


92.36 


92.53 


92.35 


92.21 


°2.21 


91.63 


92.12 


7 


& 


93.77 


93*29 


93.23 


92.96 


92.46 


92.41 


92.42 


92.29 


92.17 


92.12 


91.96 


92.10 


8 


9 


93, 52 


93.26 


93 . 1 6 


92.99 


92.52 


92.31 


92.2J 


92.27 


92,17 


92.19 


92.17 


91.75 


9 


10 


93. 56 


93.23 


93.55 


93.1b 


92.64 


92.11 


92.21 


92.26 


92.09 


92.10 


92.20 


91.46 


10 


11 


93.44 


93. L4 


93.27 


93.00 


9 2.29 


92.27 


9 2.40 


92.20 


92.00 


91.93 


92.19 


91,70 


11 


1 ^ 


93.82 


93.01 


93.30 


92.65 


92.15 


92.36 


92.51 


92.15 


91.84 


92.05 


92,06 


91.74 


12 


13 


94.01 


93.06 


93.42 


92.59 


92.46 


92.42 


92.46 


92.13 


91.89 


92.14 


91.71 


91.72 


13 


14 

15 


9 3.49 


93.53 


93.29 


92.35 


92,18 


92.44 


92.21 


92.29 


92.14 


92.15 


91.56 


91.63 


14 


93.26 


93.53 


92.95 


92.77 


92.46 


92.16 


92.18 


92.36 


92.00 


92.25 


91.50 


91.93 


15 


16 


93. IB 


93.03 


92.62 


92.93 


92,51 


92.09 


92.37 


92.23 


92.15 


91.86 


91.58 


92.05 


16 


17 


93.64 


93.11 


92. 8B 


42.86 


92,63 




92.46 


92,02 


91.90 


92.10 


41.78 


91*62 


17 


L£ 


9 3.51 


92.93 


92.74 


92.95 


9 2.78 




92.30 


92.01 


92.01 


91.99 


92.04 


91.46 


18 


19 


93.56 


92,56 


92.92 


93.13 


92.89 


92.32 


92.23 


92.09 


92.04 


91.75 


92.01 


91.39 


i9 


20 


93.26 


93.21 


92.94 


92,99 


92.85 


92.31 


92.41 


92.25 


92.09 


92.12 


91.93 


91.62 


20 


21 


93.14 


93.10 


92.77 


92,63 


92.62 


92.03 


92. 3B 


92.32 


92.04 


92.15 


91.72 


91.49 


21 


22 


93.39 


92.43 


92.ee 


92.42 


92.37 


92.10 


92.27 


92.26 


92.19 


92.26 


91.34 


91.75 


22 


2 A 


93.37 


93.29 


93.02 


92.77 


92.37 


92.26 


92.23 


92.17 


92.37 


92.55 


91.30 


91.62 


23 


24 


93.63 


93.36 


93.33 


9 3.0 5 


92.43 


92.4 k 


92.31 


92.27 


92.26 


92.44 


91.85 


91.76 


24 


25 


93.69 


93.40 


93.2 5 


92.97 


92.60 


92.39 


92.31 


92.26 


91. ao 


92.31 


91.90 


91.76 


25 


2.6 


93.26 


93.45 


93.19 


92,96 


9 2.56 


92.43 


92.22 


92.11 




92,24 


91.67 


91.84 


26 


27 


93.07 


93.18 


93.2 2 


92.80 


92.62 


92.57 


92.17 


91.99 




92.02 


91.92 


91.70 


27 


28 


93. ^C 


92.96 


92.97 


92.72 


92.55 


92.52 


92.11 


92.05 




92.20 


92.22 


92.05 


23 


29 


93.32 




92.43 


92.69 


92.27 


92.35 


91.91 


91.96 


91.79 


2.09 


91.92 


91.81 


29 


30 


93.13 




92.25 


92.66 


92.34 


92.11 


92.02 


91.95 


91.73 


92.07 


91.73 


91. yo 


30 


31 


93.08 




92.70 




92, Z5 




92.18 


91.86 




92.10 




91.77 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 
92.52 92. 2B 



9i.l9 
(22) 



93.6B 
115) 



92.12 
(30 1 



93. tO 
110) 



92.15 
1141 



9 3.21 
111) 



92.02 
(12) 



92.97 
t II 



91.64 
t29) 



92,56 
112) 



91.82 
(31) 



92.42 
115) 



91.36 
( 1) 



92.64 
(231 



91.17 
123 1 



92.33 
128 1 



9 1.79 MEAN 



91.36 
(19) 



92.31 
I 2) 



INST 
MAX 



INST 
MIN 









ENVlRLNMFN I 
ILRUNIO 
KENT COUMY 



OBSERVATION WELL 371 
TOWNSHIP OF HOWARD 



REC MEIhOO: AJ5 fteLURDFk 

REC COMMCO: JUN. 26 1912 

MEASURE PT: 0.; FEET ABUVE GRGCNL. SURFACE 

GNU tLEV: 60i FfcEl A8DVE StA LEVEL 

WELL 1YPE: URlLLfcu 

WELL LLC: TCPSulL 1; SDFI 6RUWN CLAY 11; CROWN SANO AND LOOSE 



DIAMETER DF WELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: 52 FEET 

LENGTH OF SCREEN: 15 FEET 

OFPTH OF WELL: 67 FEET 



WELL REC »: 
UTM CO-OPO: 
Lit t LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AOUIFER 
DUALITY 



330542". 

Z-17 E42D620 N4710270 

42-33NQRTH [Jl-5ewEST 

155 1GPM 
38.7 1GPM/R 
GRAVEL 
FRESH 



GRAVEL 40i LOOSE BROWN GRAVEL AND HARD BROWN SHALE 73. 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND 



12 
13 



16 
17 
IS 
19 



22 
2i 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
SI 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



22.30 

22.62 
22.77 
22.90 
22.97 
23.10 
23.19 
23.31 
23. J8 
23.48 
23.54 
23.22 
2 2.43 
21. 10 
16.41 
16.95 

1C.40 

16.40 
16.70 
15.10 
13.67 
14. Jl 



FEB 

17.44 
19.14 
20,19 
20. 84 
20.52 
i0.44 
20.12 
19.91 
19.75 
19.67 
19.57 
19.52 
19.46 
19.37 
19.33 
19.34 
19.28 
19.26 
19.27 
19.21 
19.25 
19.89 
22.33 
£4.00 
..4.2b 
23.24 
22.15 
21.52 



15.96 
I II 



24.43 
1251 



MAR 

21.36 
21.53 
22.14 
22.27 
25.23 
28.31 
30.38 
31.80 
30.43 
27.66 
25.62 
24.39 
23.61 
23.02 
22.64 
22.34 
22.08 
21.84 
21.67 

21.46 

21.35 

21.20 
21. OS 
20.^6 
20.88 
20.82 
20. .'5 
20.70 
20.68 
20.70 
20.10 



20.66 
(311 



32.01 

( a j 



APR 

20.6'- 
20.61 
20.70 
22.06 
2 4.95 
27.20 
26.97 
25.05 
23.97 
23.33 
22.94 
22.54 
22.31 
22.15 
21.97 
21.86 
21.79 
21.81 



22.59 
22.66 
22.71 
22.77 
2 2.81 



HAY 

22.89 
2 2.92 
22.97 
23.02 
23.05 
2 3.06 
23.12 
23.16 
23.06 
22.99 
22.96 
22.69 
22.31 
21.46 
20.68 
21.10 
2 0.04 
17.05 
15.09 
14.66 
16.34 
IS. Ofl 
20.10 
20.73 
21.17 
21.55 
21.83 
22.05 
22.16 
22.29 
22.45 



JUN 

22.61 
22.72 
22.82 
22.93 
23.02 
23.09 
23.16 
23.22 
23.26 
23.31 
23.39 
23.45 
23.50 
23.54 
23.56 
23. 5B 
23.62 
23.65 
23.63 
23.67 
23.67 
23.68 
23.69 
23.70 
23.72 
23.73 
23.73 
23.73 
23.73 
23.73 



JUL 

23.74 
23.73 
23.74 
23.75 
23.79 
23.80 
23.83 
23.87 
23.89 
23.93 
23.97 
23.99 
24.03 
24.04 
24.04 
24.07 
24,09 
24.10 
24.11 
24.14 
24.16 
24.16 
24.17 
24.19 
24.20 
24.22 
24.23 
24.25 
24.27 
24.26 
24.29 



-MONTHLY SUMMARY- 
21.22 23.43 24.03 



14.48 
(20) 



23.16 
< 61 



22.55 
I 1) 



23.76 
130) 



23.72 
( 2) 



24,30 
(31) 



AUG 

24.31 
24.33 
24.33 
24.37 
24.39 
24.40 
24.42 
24.44 
24.45 
24.45 
24.46 
24.47 
24.48 
24.50 
24.50 
24.51 
24.51 
24.52 
24.53 
24.57 
24,58 
24.59 
24.60 
24.61 
24.62 
24.63 
24.63 
24.62 
24.63 
24.63 
24.63 



24.30 
I 1) 



24.65 
131) 



SEP 

24.65 
24.65 
24.66 
24.66 
24.67 
24. 6B 
24.69 
24.69 
24.69 
24.71 
24.71 
24.71 
24.71 
24.72 
24.74 
24.74 
24.75 
24.75 
24.76 
24.78 
24.77 
24.77 
24.77 
24.78 
24.78 
24.79 
24.79 
24.79 
24.78 
24.78 



24.65 
( 1) 



24.81 
(26) 



OCT 

24.79 
24.79 
24.78 
24.78 
24.78 
24.78 
24.79 
24.80 
24.79 
24.80 
24.91 
24.82 
24.82 
24, PI 
24.81 

24. en 

24.79 
24.79 
24.30 
24,80 
24.79 
24.79 
24,79 
24.79 
24.80 
24.80 
24.80 
24.79 
24.B0 
24.79 
24.77 



24.75 
131) 



24.83 
112) 



NOV 

24.16 
24.74 
24.74 
24.71 
24.69 
24.68 
24.68 
24.63 
24.64 
24.10 
24.71 
24.71 
24.71 
24.71 
24.70 
24.69 
24.70 
24,69 
24.68 
24.68 
24.63 
24.59 
24.52 
24.50 
24*49 
24.47 
24.4 3 
24.42 
24.42 
24.42 



24.41 
130) 



24. 7t 
1 L) 



DEC 

24.42 
24.41 
24.35 
24.26 
24.22 
24.22 
24.23 
24.23 
24.18 
24.16 
24.15 
24.19 
24,19 
24.19 
24.17 
24.12 
24.07 
24.07 
24.09 
24.13 
24.16 
24.20 
24.22 
24.24 
24.21 
24.24 
24.25 
24.27 
24.28 
24.30 
24.28 



24.05 
117) 



24.42 
I 1 > 



13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 



WST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

REM COUNTY 



OBSERVATION WELL 309 



TOWNSHIP OF TILBURY E. 



CONC. 



WELL REC m 
UTM CO-ORD: 
LAT { LONG: 



3305577 

2-17 E 386240 N4683020 

42-18N0RTH 82-22WEST 



REC METHOD: "F' TYPE RECORDER 

REC COHMCD: JUN. 2 1969 

MEASURE PT: 2.2 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 585 FEET ABOVE SEA IEVEL 

WELL TYPE: OUG 

WELL LOG: T0PS01L 1; SANDY CLAY 14: CLAY 23. 



DIAMETER OF WELL: 72 INCHES 

LENGTH OF CASING: 23 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 23 FEET 



PUHP 

SPEC. CAP 
AOUIFER 
QUALITY 



RATE: N.A. 
N.A. 
CLAY 
FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE 



N f£ET BELOW GROUND SURFACE 



1 




2.01 


2.48 


1.98 


2.66 


2.76 


2.60 


2.46 


2.98 


3.08 




2 


.33 


1 


2 




2.17 


2.32 


2.04 


2.6T 


2. BO 


2.46 


2.52 


3.02 


3.06 




2 


36 


2 


3 




2.28 


2.20 


1.97 


2.66 


2.91 


2.33 


2.57 


3.02 


3.05 




2 


35 


3 


4 




2.34 


1.41 


1.71 


2.69 


2.84 


2.29 


2.63 


3.01 


3.07 




2 


33 


4 


5 




2.43 


1.25 


1.90 


2.68 


2.86 


2.24 


2.68 


3.03 


3.10 


2.77 


2 


.34 


5 


6 




2.46 


1.71 


2.03 


2.66 


2.89 


2.28 


2.76 


3.07 


3.13 


2.64 






6 


7 




2.51 


1.86 


1.79 


2.60 


2.90 


2.33 


2.84 


3.11 


3.15 


2.64 






7 


a 




2.56 


1.37 


1.78 


2.49 


2.93 


2.3B 


2.16 


3.14 


3.18 


2.66 






8 


9 


2.59 




1.23 


1.99 


2.26 


2.95 


2.37 


1.72 


3.16 


3.22 


2.6B 






« 


10 


2.61 




1.72 


2.15 


2.31 


2.97 


2.23 


1.80 


3.20 


3.26 


2.71 






if 


11 


2.63 




2.05 


2.24 


2.12 


3.01 


2.24 


1.88 


3.23 


3.30 


2.65 






12 


2.65 




2.25 


2.2T 


1.71 


3.05 


2.29 


1.98 


3.14 


3.34 


2.51 






12 


13 


2.63 




2.40 


2.30 


1.93 


3.10 


2.34 


2.07 


3.05 


3.37 


2.47 






13 


14 


2.6B 


2.65 


2.50 


2,34 


2.06 


3.13 


2.39 


2.15 


3.04 


3.37 


2.30 






1* 


15 


2.66 


2.67 


2.55 


2.40 


1.91 


3.00 


2.43 


2.24 


3.06 


3.37 


2.36 






15 


16 


2.63 


2.68 


2.47 


2.46 


2.0 3 


2.86 


2.47 


2.20 


3.09 


3.37 


2.43 






16 


17 


2.51 


2.70 




2.51 


2.12 


2.B5 


2.50 


2.10 


3.12 


3.40 


2.48 






17 


1H 


2.45 


2.68 


2.26 




2.22 


2.76 


2.53 


2.14 


3.15 


3.43 


2.51 






18 


19 


2.46 


2.42 


2.30 




2.31 


2.57 


2.56 


2.22 


3.18 


3.46 


2.53 






19 


20 


2.08 


2.13 


2.33 


2.48 


2.3 9 


2.51 


2.60 


2.30 


3.21 


3.50 


2.13 






20 


21 


1.28 


1.62 


2.36 


2.50 




2.56 


2.64 


2.39 


3.24 


3.53 


1.97 






21 


22 


1.30 


1.20 


2.39 


2.49 




2.63 


2.6 7 


2.45 


3.2 8 


3.57 


2.01 






22 


23 


1.15 


1.76 


2.42 


2.50 




2.70 


2.67 


2.52 


3.32 


3.60 


2.09 






23 


24 


1.58 


2.09 


2.45 


2.55 


2.50 




2.66 


2.58 


3.35 


3.63 


2.13 






24 


25 


1.90 


2.30 


2.47 


2.59 


2.55 




2.66 


2.64 


3.38 


3.65 


1.99 






25 


26 


2.05 


2.43 


2.43 


2.61 


2.60 




2.67 


2.70 


3.41 


3.68 


2.06 






26 


27 


1.44 


2,52 


2.48 


2.64 


2.65 




2.68 


2.76 


3.44 


3.70 


2.15 






27 


26 


1.65 


2.51 


2.4a 


2.64 


2.67 


2.79 


2.67 


2.82 


3.41 


3.73 


2.23 


2 


09 


28 


29 


1.79 




2. 38 


2.64 


2.66 


2.81 




2,61 


3.27 


3.75 


2.27 


2 


.13 


29 


3 


1.77 




1.76 


2.64 


2.69 


2.68 


2.43 




3.12 


3.69 


2.30 


1 


67 


30 


31 


1,78 




1.82 




2.71 




2.43 


2.94 




3.63 




1 


.87 


31 



-MONTHLY SUMKARY- 



'NST 
MAX 



INST 
KIN 



3.17 

2.96 
( 11 

3.45 

(27 1 



3.40 

3.05 

( 3) 

3.76 
(291 



INST 
MAX 



INST 

MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

LAH8TON COUNTY 



OBSERVATION WELL 207 
VILLAGE OF ALVINSTON 



REC METHOD: M5 RECORDER 

REC COMMCOl JUN. 26 1967 

MEASURE PT: 2.6 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV; 720 FEET A80VE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

HELL LOG: SANO 18; BLUE CLAY 75; SHALE GRAVEL 76 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN; 
DEPTH OF HELL; 

BLACK SHALE 78. 



7 INCHES 
78 FEET 
NONE 
78 FEET 



HELL REC «: 1400030 

UTM CQ-ORO: 1-17 E429160 N4740965 

LAT £ LONG: 42-49N0RTH 81-53WEST 



PUHP RATE; 
SPEC. CAP: 
AQUIFER : 
QUALITY : 



24 IGPM 
2.66 IGRH/FT 
SHALE 
FRESH 



1974 

DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE 



IN FEET BELOH GROUND SURFACE 



1 


39.53 


38.35 






38.21 


38.58 


38.86 


33.58 


3B.45 


37. 


25 


37.23 


37.67 


3B.62 


1 


2 


39.71 


38.45 






38.02 


33.67 


39.05 


36.88 


38.74 


37 


14 


37.48 


37.84 


36.12 


2 


3 


39.38 


38.66 






38.24 


38,24 


39.09 


38.64 


38.40 


37. 


11 


3 7.63 


37.81 


38.20 


3 


4 


39.24 


38.80 






38.02 


38.55 


39.02 


38.38 


38.34 


37 


31 


37.57 


37.67 


38.55 


4 


5 




38.92 






38.19 


3 8.44 


38.94 


38.24 


3T.91 


37 


57 


37.35 


37.44 


38.62 


5 


6 




38.50 






38.54 


38.48 


38.84 


38.26 


37.98 


37 


58 


37.30 


37.64 


36.57 


6 


7 




38.37 






38.51 


36.66 


38.91 


3B.16 


37.39 


37 


46 


37.29 


37.90 


38.37 


7 


a 




38.27 






38.80 


38.65 


39.12 


37.92 


37.86 






37.22 


36.15 


37.99 


8 


9 




3B.46 






38.81 


38.25 


39.32 


38.02 


37.61 






37.07 


33.22 


38.00 


9 


10 




38.36 






38.87 


38.38 


39.10 


38.01 


37.49 






37.17 


38.10 


37.83 


10 


1 1 


3B.64 


18.43 






38.86 


38.33 


39.30 


38.00 


37.38 






37.28 


37.71 


37.69 


11 


12 


38.85 


30.22 






38.32 


38.06 


39.76 


38.16 


37.24 






37.33 


37.62 


3T.65 


12 


13 


39.17 


3R.19 






38.54 


38.47 


39. T4 


38.55 


3T.44 






37.46 


37.49 


37.97 


13 


14 


3 8.80 


38.52 






38.30 


38.18 


39.48 


38.64 


37.63 






36.9 1 


37.43 


38.11 


14 


1 5 


38.54 


38.48 






38.36 


38.17 


39.12 


38.07 


37.79 






37.18 


37.66 


38.01 


15 


16 


38.53 


38. 2U 






38.60 


38.56 


39.20 


38.13 


37.60 






37.13 


37.9 


37.65 


16 


IT 


39.03 


38.39 






38.75 


36.44 


39.34 


38.20 


37.40 






36.93 


37.95 


37.63 


17 


19 


38.78 


38.17 






38.60 


38.68 


39.48 


3T.T3 


37.69 






37.24 


37.92 


37.76 


18 


19 


3 8.79 


37.79 






38.69 


38.93 


39.18 


3T.74 


3T.B4 






37. IB 


37.83 


37.48 


19 


20 


38.56 


38.38 






38.75 


33.91 


39.24 


38.07 


3T.84 






37.41 


37.39 


37.80 


20 


21 


38.32 


38.53 






38.57 


38.90 


39.0 3 


33.44 


3T.84 






3T.63 


37.33 


37.72 


21 


22 


38.44 


38.64 






30.20 


38.63 


39.09 


36.02 


37.94 






37.63 


37.96 


37.95 


22 


23 


38.42 


38.86 


ST 


95 


38.24 


38.52 


38.96 


37.91 


37.70 






37.62 


38.09 


37.89 


23 


24 


38.59 


38.76 


38 


21 


3B.53 


38.61 


39.08 


37.89 


37.72 






37.63 


37.91 


38.19 


24 


25 


38.57 


38.68 


38 


39 


38.44 


38.72 


39.17 


3B.12 


37.72 






37.45 


38.16 


38.2 6 


25 


26 


38.34 




38 


04 


38.32 


38.85 


39.31 


37.87 


37.45 






37.63 


38.54 


38.2 2 


26 


27 


38.19 




38 


32 


38.41 


38.95 


39.38 


37.78 


37.34 


37 


.24 


37.63 


3B.31 


37.86 


21 


28 


38.21 




38 


44 


3B.29 


39.01 


39.39 


33.21 


37.39 


37 


.25 


37.69 


3B.10 


37.9 5 


28 


29 


38.29 




38 


08 


38.46 


39.09 


38. 9T 


38.04 


37.25 


36 


.94 


37.80 


38.86 


37.87 


29 


30 


38. OB 




37 


.63 


38.38 


38.80 


38.63 


38.25 


37.49 


37 


.19 


37.89 


38,9 8 


3T.93 


30 


31 


38.01 




37.99 




38.67 




38.29 


37. 2B 






37.83 




38.36 


31 



INST 
MAX 



INST 
KIN 



-MONTHLY SUMMARY- 
38.59 39. IT 38.17 



37.76 
I 41 



39.07 
(101 



37.79 
I 151 



39,22 

1291 



38.50 
(301 



40.53 
112) 



37.61 
119) 



39.3 6 
114) 



37,09 
(311 



39.50 
I 21 



36.70 
( 171 



33.02 
(30) 



37.04 
1211 



39.18 
(301 



38.03 MEAN 



37.28 
1191 



39.11 
I 1) 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

LAH6T0N COUNTY 



OBSERVATION HELL 056 
TQHN OF FOREST 



REC METHOD: 'F' TYPE RECORDER 

RSC COMMCO: MAY B 1950 

MEASURE PT: 1.67 FEET ABOVE GROUNO SURFACE 

END ELEV; 700 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

HELL LOG: CLAY 110. 



DIAMETER OF HELL; 6 INCHES 

LENGTH OF CASIHG: 110 FEET 

LENGTH OF SCREEN; NONE 

DEPTH OF HELL; 110 FEET 



HELL REC *: 3404047 

UTM CO-ORD; 2-17 E418S40 N4TT1920 

LAT E LONG; 43-06N0RTH B2-00HEST 



PUHP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



N.A. 
N.A. 
CLAY 
FRESH 



19T4 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOH GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 








94.28 


94. 


44 


94.14 


93,80 




95.47 


96.21 








1 


2 

3 






94.27 


93. B9 


93. 


94 


93. 9T 


93,77 




95.45 


96.19 




96.56 




2 






94.33 


93.64 


93 


68 


93.74 


93.86 


93.91 




96.26 




96.29 




3 


4 
5 






94.32 


93.67 


93. 


48 




94.01 


94.21 




96.5 5 




96.03 




4 






94.49 


93.75 


93 


58 




94.18 


94.19 




96.78 


95.96 


95.99 




5 


6 

7 

a 








93.92 








94.15 


94.31 




96.67 


95.74 


96.34 




6 








93.90 










94.56 






95.68 




95.00 


7 








94.20 










94.47 






95.66 




94,82 


8 


9 


















94.87 




96.27 


95.53 




95.09 


9 


10 
11 


















94.90 


95.76 


96.14 


95.61 


96.21 


95.16 


10 


94. 


91 










93.74 




95.08 


95.57 


96.12 


95.79 


95.86 




11 


1 2 








94.22 






93. OB 






95.51 


95.92 




95.81 




12 
13 


i 3 








94.12 






93.51 






95-64 


95.87 




95.68 




14 








94.21 






93.18 






95.74 


96.10 




95.80 




14 


15 








93.89 






93.33 








95.77 




95.95 




15 


16 














93.45 








96.32 








16 


17 














93.66 


94. IB 






95.97 






94.66 


IT 


18 














93.90 


94.3 3 




95.21 


95.99 






94.77 


18 


19 














93.76 


94.15 




95.53 


95.87 


96.54 




94.4 2 


19 


20 










94.38 


93.72 


93.94 


95.52 


95.67 


95. B8 


96.50 




94.83 


20 


21 










93 


96 


93.78 




95.55 


95.89 




96.67 




94.43 


21 


22 










93 


54 


93.43 




95. IB 


95.34 




96.36 




94.77 


22 


23 








93.49 


93 


69 


93.39 




95.31 


95.93 


96.43 


96.14 


95.87 


94.68 


23 


24 








93.77 


94 


17 


93.53 




95.15 


95.96 


96.6 5 


95.81 


95.69 


94.76 


24 


25 






94.2 8 


93.98 


94 


20 


93.62 




95.36 




96.02 


95.58 


95.90 


94.53 


25 


26 


94.41 


94.43 


93.81 


94 


18 


93.47 




95.35 




95. T 3 




96.24 


94.65 


26 


27 


94.24 


94.13 


93.93 


94 


16 


93.75 




95.40 




95.99 . 




95.87 




27 


2B 


94 


20 


93.73 


93. B7 


93 


97 


93.73 




95.46 








96.15 




28 


29 


94.46 






93 


85 


93,34 




95.37 




95.61 






94.40 


29 


30 








92.73 


93 


85 






95.36 




96.01 






94.6 9 


30 


31 








93.23 










95.37 


96,26 








94.66 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



INST 
HAX 



INST 
MIN 









ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

MIDOLFSEX COUNTY 



OBSERVATION WELL 206 
TOWNSHIP OF CARADOC 



REC METHOD: 'F' TYPf RECORDER 

REC COHMCD: JUN, 27 1967 

MEASURE PT : 3,25 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 780 FfcFT ABOVE SEA LEVEL 

WFLL TYPE! DUG 

WELL LOG: OVERBURDEN 22. 



RANGE 1 N LOT 15 



DIAMETER OF WELL: 72 INCHES 

LFNGTH OF CASING: 22 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: Z2 FEET 



WELL REC *: 
UTM CO-ORD: 
LAT C LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
OUAl [TY 



4 106020 

Z-17 E460740 N474 7920 

42-53N0RTH 91-29WEST 

N.A. 

N.A. 

OVER HUP DEN 

FRESH 



1974 
DAILV MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND 5URFACE 



2 

3 
A 
5 
6 
7 

a 

■3 
10 

11 
u 

13 
I* 
15 
16 

vt 

IB 
19 

20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 



MEAN 

INST 
MAX 

INST 
MIN 



JAN 


FEB 


MAR 


APR 


WAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


DAI 




2.10 


3. IT 


3.16 


3.60 


3.96 


4. 82 


5,87 


6.33 


6.55 


7.49 


5.75 


1 




2.43 


3.19 


2.41 


3.67 


4.02 


4.73 


5.89 




6.57 


7.48 




2 


3.3 3 


2.66 


3.10 


2.17 


3.71 




4.69 


5.89 




6.58 


7.46 




3 


3.40 


2.90 


2.08 


0.92 


3.73 


4.10 


4.71 


5.89 


6.45 


6.60 


7.43 




4 


3.47 


3.10 


0.67 


1.12 


3.76 


4,16 


4.76 


5.90 


6.50 


6.63 


7.38 


5.25 


5 


3.53 


3.25 


0.S9 


1.38 


3.83 


4.23 


4.82 


5.90 


6.53 


6.65 


7.35 


5.25 


6 


3.60 


3.35 


1.12 


1.39 


3.83 


4.29 


4.B9 


5.91 


6.52 


6. 6 8 


7.29 


5.24 


T 


3.68 


3.44 


1.17 


1.32 


3.83 


4.36 


5.47 


5.91 


6.54 


6.71 


7.23 


5.24 


8 


3.76 


3.52 


0.81 


1.77 


3.50 


4.42 


5.55 


5.91 


6.58 


6.74 


7.19 


5.22 


9 


3.82 


3.59 


0.98 


2.16 


3.28 


4.61 


5.44 


5.93 


6.61 


6.35 


7.17 


5.20 


10 


::s? 


3.64 


1.42 


2.41 


3.3 


4.73 


5.47 


5.95 


6.64 


6.9B 


7.14 


5.17 


U 


3.69 


1.64 


2.51 


2.99 


4.79 


5.45 


6.00 


6.62 


6.99 


7.09 


5.14 


12 


4.06 
4.06 


3.73 


2.07 


2.43 


2.64 


4. 63 


5.40 


6.00 


6.60 


7.01 


7.03 


5.12 


13 


3.7T 


2.48 


2.53 


2.79 


4.92 


5.37 


5.99 


6.59 


7.02 


6.97 


5.08 


14 


4,07 


3.B3 


2.69 


2.55 


2.76 


4.93 


5.37 


5.97 


6.53 


7.01 


6.9 1 


5.04 


15 


4.15 


3.87 


2.73 


2.B2 


2.63 


4.92 


5.37 


6.0L 


6.61 


7.03 


6.86 


5.00 


16 


4.24 


3.91 


2.69 


3. OS 


2.24 


4.92 


5.39 


6.05 


6.63 


7.05 


6.84 


4.96 


17 


4.19 


3.95 


2.82 


3.11 


2.35 


4.93 


5.40 


6.04 


6.62 


7.07 


6.79 


4.94 


IB 


4. IB 


3.97 


2.92 


3.21 


2. 71 


4.92 


5.42 


6.05 


6.63 


7.13 


6.73 


4.92 


19 


4.17 


3.96 


2.86 


3.30 


3.02 


4.93 


5.44 


6.07 


6,64 


7.17 


6.62 


4.90 


20 


3.74 


3.93 


2.76 


3.36 


3.19 


4.87 


5.47 


6.09 


6.63 


7.21 


6,51 


4.83 


21 


3.16 
2.49 


3.60 


2.88 


3.41 


3.30 


4. BO 


5.49 


6.16 


6.6 3 


7.25 


6.42 


4.87 


22 


2.97 


3.00 


3.29 


3.3 9 


4.7B 


S.51 


6.19 


6.65 


7.29 


6.33 


4.87 


23 


2.30 


2.90 


3.12 


3.32 


3.49 


5.09 


5.54 


6.19 


6.68 


7.32 


6.22 


4.86 


24 


2.39 


3.00 


3.22 


3.40 


3.60 


5.26 


5.56 


6.21 


6.65 


7.34 


6.10 


4. a 5 


25 


2.38 


3.18 


3.31 


3.47 


3.69 


5.58 


5.56 


6.28 


6.60 


7.36 


6.00 


4.84 


26 


1.31 


3.33 


3.41 


3.54 


3.78 


5.59 


5.61 


6.32 


6.61 


7.37 


5.93 


4.83 


27 


1.36 


3.39 


3.45 


3.59 


3.86 


5.30 


5.68 


6.32 


6.60 


7.40 


5. 66 


4.82 


28 


1.58 




3.46 


3.60 


3.96 


5.11 


5.70 


6.32 


6.5 8 


7.43 


5.82 


4.82 


29 


1.71 




3.42 


3.5S 


3.93 


4. 98 


5.78 


6.33 


6.56 


7.46 


5.78 


4,81 


30 


1.62 




3.26 




3.93 




5.92 


6.33 




7.46 




4.80 


31 



1.8 2 

1 II 



3.96 
I 191 



-MONTHLY SUMHARY- 
3.36 5.35 



0.48 
I 91 



3.71 
( 21 



0.70 
t 41 



3.62 
1291 



2.14 
I 171 



4.10 
(29) 



4.69 
( 31 



5.85 
(311 



5.83 
I II 



6.34 
(301 



6.55 
I II 



7,49 
(311 



7.50 
I II 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



E IWIRDNMENT ONTAR [0 

TORONTO 

MIDDLESEX COUNTY 



OBSERVATION HELL 107 
TOWNSHIP OF LOBO 



CONC. 2 



SEC METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCO: JUN. 19 1963 

MEASURE PT : 3.15 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 805 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: SANDY CLAY AND GRAVEL 7: SAND GRAVEL ANO SMALL 8DULD6RS 25i SANDY BLUE CLAY 46; 

SANDY CLAY AND GRAVEL 160. 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL! 



6 INCHES 
120 FEET 
10 FEET 
130 FEET 



WELL REC » 


4100689 


UTM CO-ORD 


2-17 F465180 W4755140 


LAT £ LONG 


4 2-57N0STH 8 1-26 WEST 


PUMP RATE 


N.A. 


SPEC. CAP 


N.A. 


AQUIFER 


GRAVEL 


QUALITY 


FRESH 



BLUE CLAY AND GRAVEL 85; HARD 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



10 
11 
12 
13 
14 
15 



22 
23 

24 
25 
26 
27 
2B 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



JAN 

28.01 
28.08 
26.15 
28.13 
26.04 
27.83 
27.86 
26.03 
26.04 
28. 11 
28,10 
2 8.09 
27. 9T 
27.92 
27.95 
27.99 
28.10 
28.04 
27. 9R 
27.72 
27.66 
27.85 
27.87 
27.89 
2 7.69 
27.61 
27.56 
27.63 
27.64 
27.59 
27.64 



27.50 
1261 



26. 2J 
I 31 



FFH 

27.67 
2 7.56 
77.45 
27.59 
27.62 
27.58 
27.62 
27.60 
27.4S 
27.34 
27.49 
27,46 



27.47 
27.49 
27.47 
27.58 
27.70 
27.44 
27.51 
27.46 
27.38 
2 7.44 
27.47 
27.43 



MAR 

27.44 
27.34 
27.14 
27.08 
27. 18 
27.29 
27.29 
27. 33 
27.23 
27.11 
27.09 
27,11 
27.15 
27.22 
27.16 
27.05 
26.91 
26.88 
26.94 
27.03 
26.96 
27.11 
27.10 
27.02 
27.03 
27.02 
27.19 
27.15 
27. 16 
26.96 
26.87 



APR 

26.90 
26.93 
26.96 
26.84 
26.97 
26.96 
26.79 
26.78 
26.85 
26.95 
27.07 
26.92 
26.71 
26.57 
26.58 
26.76 
26.81 
26.8 3 
26.93 
26.97 
26.77 
26.70 
26.81 
26.93 
27.00 
26.97 
26.89 
26.73 
26.70 
26.78 



MAY 

26.89 
27.01 
26.98 
27.03 
26.82 
26.74 
26.93 
27.00 
26.92 
27.00 
26.86 
26.66 
26.68 
26. 7B 
26.81 
26.92 
26.93 
26.95 
26.80 
26.68 
26.64 
26.77 
26.75 
26.78 
26.80 
26.70 
26.76 
26.92 
26.90 
27.02 
27.11 



JUK 

27.06 
26.89 
26.88 
27.03 
27.10 
27.17 
27.38 
27.27 
27.12 
27.06 
27.13 
27.19 
27.2a 
27.38 
27.23 
27.03 
26.97 
27.09 
27.17 
27.25 
27.26 
27.17 
27.06 
27.07 
27.21 
27. 28 
27,40 
27.6 
27.39 
27.14 



JUL 

27.04 
27.04 
27.14 
27.2 
27.57 
27.58 
27.41 
27.42 
27.60 
27.71 
27.74 
27.78 
27.66 
27.44 
27.41 
27.67 
27.77 
27.80 
27.79 
27.93 

27.7 7 

27.8 3 
28.34 
28.56 
28.44 
28.36 
28.14 
28.01 

27.9 6 
28.05 
28.16 



AUG 

28.22 
28.20 
28.13 
28.05 
28.00 
28.06 
2 8.20 
28.33 
2B.45 
28.38 
28.18 
28.10 
28.27 
28.49 
28.55 
2 8.54 
28.44 
28.26 
28.26 
2B.46 
28.49 
28.50 
2 8.46 
28.48 
28.34 
28.21 
28.24 
28.35 
28.42 
28. 4T 
2 8.44 



SEP 

28.32 
28.24 
26.24 
28.46 
28,56 
28.57 
28.50 
28.42 
28.42 
28.53 
28.60 
28.60 
28.55 
28.58 
28.43 
28.44 
28.50 
28.55 
2B.64 
29.02 
28.76 
28.63 
28.61 
28.67 
28.61 
26.61 
2a. 62 
28.59 
26.40 
28,43 



-MONTHLY SUMMARY- 
26.86 27.16 27.75 



OCT 

2B.50 
28.57 
28.64 
28.66 
26.61 
26.51 
28.51 
26.57 
28.58 
2B.6T 
28.74 
28.65 
28,53 
28.33 
28.39 
28.46 
28.49 
28.58 
26.52 
28.51 
28.60 
2 8.70 
2 8.70 
28.78 
28.77 
26.70 
26.65 
28.69 
28.7 3 
26.78 
2 8.80 



NOV 

28.80 
28. T6 
26.63 
26.66 
26.71 
28.81 
28.88 
28.67 
28.75 
28.61 
28.56 
26.60 
28.70 
28.74 
28.60 
2B.74 
28.64 
26.66 
28.61 
28.53 
2B.69 
26.77 
28.61 
28.57 
28,73 
28.73 
26.66 
28,72 
26.81 
28.66 



DEC 

26.50 
2B.58 
29.70 
28.75 
28.75 
2B.74 

28.5 5 
28.51 
2B.62 
28. 67 
28.65 
28.77 
26.81 
28.66 
28.50 
28.56 
28.67 
28.66 
28.70 

28.6 5 
28.53 
28.5 1 
28.61 
2B.52 
28.49 
28.46 
28.56 
26.49 
29.51 
28.66 



.26. 83 
1 1H1 


26.48 
1 151 


26.60 
113 1 


26.78 
( 31 


27.00 
1 21 


27.99 
< 51 


2S.16 
( 31 


28.31 
(15) 


28.45 
(201 


27.51 

1 2) 


27.08 
111) 


27.19 
1311 


27.64 
1281 


28.63 
124) 


28.62 
1 161 


29.09 
120) 


26.81 
1311 


28.91 
( 71 



10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 



MEAN 
INST 



INST 

MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 
TORONTO 
MIDDLESEX COUNTY 



OBSERVATION WELl 221 
TOHNSHIP Of NCSA 



ft EC METHOD: 
REC COMMCO: 
MEASURE PTt 
GND ELEV: 
WELL TYPE: 
HELL LOG: 



'F< TYPE RECORDER 

OCT. II I«J68 

3.2 PEET ABOVE GROUND SURFACE 

685 FEET ABOVE SEA LEVEL 

PRILLED 

OVERBURDEN (BLUE CLAY ANO QUICKSAND) 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
OEPTH OF WELL: 



HELL REC «: 
OTM CO-DRO: 
LAT £ LONG: 



4 INCHES 
134 FEET 
NONE 
134 FEET 



4 106416 

2-17 E440900 N4T2304I] 

42-40N0RTH 61-43WEST 



PUMP BATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AOUIFER ! QUICKSAND 

OUALITY : N.A 



1974 

DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



I 
2 

i 

5 
6 
7 
i 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I" 
19 
20 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
27 
26 
2* 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 

HIN 



APR 



AUG 



SEP 



-MONTHLY SUMMARY- 



52.05 


52.21 


52.33 


52.35 


52.40 


111) 


< 5)( 61 

I Til 81* 


I 11 


(HI 


1 3) 


52.22 


52.33 


52.38 


52.42 


52.53 


131) 


1301 


131! 


1291 


(291 



52.72 

52.70 
I 4) 

52.74 
1221 



DEC 





52. 16 


52.22 


52.34 


52.38 


52.4 1 


52.52 




52.70 


52.72 




1 


52.31 


52. 16 


52.22 


52.34 


52.39 


52.41 


52.52 




52.70 


52.72 




2 


52.31 


52.16 


52.22 


52.34 


52.39 


52.40 


52.52 




52.70 


52.71 




3 


52.30 


52.16 


52.21 


52.34 


52.39 


52.40 


52,53 


53.71 


52.70 


52.71 




4 


52.30 


52.15 


52.21 


52.34 


52.38 


52.40 


52.53 


53.66 


52.70 


52.71 


52.46 


5 


52.29 


52.13 


52.21 


52.34 


52.36 


52.4 


52.54 


53.61 


52.71 


52.71 


52.47 


6 


52.28 


52. 10 


52.21 


52.34 


52.3 7 


52.41 


52.54 


53.57 


52.71 


52.70 


52 .47 


7 


52. 28 


52.06 


52.21 


52.34 


52.37 


52.41 


52.55 


53.53 


52.71 


52.70 


52.4 6 


8 


52.27 


52.06 


52.21 


52.34 


S2.36 


52.41 


52.56 


53.48 


52.71 


52.70 


52.48 


9 


52.27 


52.06 


52.21 


52.34 


52.36 


52.42 


52.57 


53.44 


52.72 


52.70 


52.4 7 


10 


52.26 


52.05 


52.21 


52.34 


52.35 


52.42 


52.57 


53.39 


52.72 


52.70 


52.46 


11 


52.26 


52.06 


52.21 


52.34 


52.35 


52.42 


52.57 


53.35 


52.72 


52.70 


52.4 5 


12 


52.25 


52.06 


52.2) 


52.35 


52.36 


52.43 


52.56 


53.30 


52.72 


52.69 


52.45 


13 


52.25 


52.07 


52.22 


52.35 


52.37 


52.43 


52.57 


53.26 


52.72 


52.69 


52.44 


14 


52+24 


52.07 


52.22 


52.35 


52.37 


52.44 


52.62 


53.22 


52.73 


52.69 


52.43 


15 


52.2 3 


52.08 


52.22 


52.35 


52. 3T 


52.44 


52.62 


53.17 


52.73 


52.68 


52.42 


16 


52.23 


52.06 


52.22 


52.3 5 


52.36 


52.44 


52.62 


53.13 


52.73 


52.68 


52.40 


17 


52.22 


52- 09 


52.23 


52.35 


52.36 


52.44 


52.62 


53.09 


52.73 


52.46 


52.37 


IB 


52 .22 


52.10 


52.23 


52.35 


52.36 


52.44 


52.62 


53.04 


52.73 


52.6 7 


52.34 


19 


52.21 


52.10 


52.23 


52.35 


52.36 


52.44 


52.62 


53.00 


52.74 


52.67 


52.33 


20 


52 .20 


52.11 


52.23 


52.36 


52.36 


52.45 


52.63 


52.96 


52.74 


52.67 


52.32 


21 


52.20 


52.12 


52.23 


52.36 


52.36 


52.45 


52.67 


52.91 


52.74 


52.67 


52.31 


2? 


52. 19 


52.14 


52.23 


52.36 


52.36 


52.45 


52.67 


52.67 


52.74 


52.67 


52.31 


23 


52.19 


52.15 


52.23 


52.36 


52.36 


52.47 


52.68 


52.82 


52.74 


52.67 


52 . 3 1 


24 


52. IB 


52.16 


52.23 


52.36 


52.36 


52.49 


52.68 


52.78 


52.73 


52 .67 


52.30 


25 


52 + 17 


52.17 


52.28 


52.37 


52.35 


52.51 


52.67 


52.76 


52.73 




52 .3 


26 


52.17 


52.18 


52.32 


52.37 


52.35 


52.51 


52.67 


52.76 


52.73 




52.30 


27 
28 


52.16 


52.19 


52.32 


52.37 


52.34 


52.51 


52.68 


52.75 


52.73 




52.30 




52.20 


52.33 


52.38 


52.42 


52.52 


52.68 


52.74 


52.72 




52,3 


29 




52.il 


52.33 


52.38 


52.42 


52.53 




52.72 


52.72 




52.30 


30 




52.21 




52.3 6 




52.52 






52.72 




52.29 


31 



MEAN 



INST 

MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 
TORONTO 
MIDDLESEX COUNTY 



OBSERVATION HELL 029 
TOWNSHIP OF WESTMINSTER 



GORE 



LOT 48 



WELL REC i> 
UTM CO-ORD: 
LAT £ LONG: 



4103521 

2-17 E471660 N475360O 

42-56N0RTH 82-21WEST 



REC METHOD: 
REC CDHMCD: 
MEASURE PTl 
GNO ELEV: 
WELL TYPE I 
WELL LOG: 



A35 RECORDER DIAMETER OF WELL) 8 INCHES PUMP RATES N.A. 

JAN.24 1952 LENGTH Of CASING: 9* FEET SPEC. CAP: N.A. 

3.6 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN. NONE AOUIFER : SAND t GRAVEL 

805 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WELL: 96 FEET UUALITV I FRESH 

TOPSOIL 41 GRAVEL AND FINE SANO 301 GRAVEL AND FINE SANO 611 BLUE CLAY AND GRAVEL 74 i GRAVEL AND CLAY 90i BLUE 
CLAY 961 BEDROCK 96. 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


6.22 


3.83 


4.52 


4.82 


4.92 


4.TT 


5.31 


5.79 


2 


6,16 


3.89 


4.54 


4.63 


4.95 


4.80 


5.32 


5.80 


3 


6.12 


3.95 


4.55 


4.84 


4.97 


4.82 


5.33 


5.82 


4 


6.09 


4.02 


4.53 


4.79 


4.99 


4.84 


5.34 


5.83 


S 


6.07 


4.09 


4.36 


4.65 


5.01 


4.86 


5,36 


5.64 


6 


6.06 


4.16 


4.17 


4.53 


5.03 


4.89 


5.37 


S.85 


7 


6.07 


4.22 


4.04 


4.49 


5.04 


4.92 


5.39 


5.87 


9 


6.05 


4,29 


4.02 


4.47 


5.06 


4.94 


S.40 


5.89 


9 


6.05 


4.36 


4.01 


4.46 


5. OS 


4.9T 


5.42 


5.90 


10 


6.06 


4.43 


4.01 


4.47 


5.09 


4.98 


5.44 


5.91 


LI 


6.07 


4.49 


4.03 


4.48 


5.10 


5.00 


5.45 




12 


6.09 


4.55 


4.05 


4.49 


5.09 


5.02 


5.47 




13 


6.12 


4.61 


4.09 


4.51 


4.98 


5. OS 


5.48 




14 


6.15 


4.67 


4.13 


4.53 


4.86 


5.07 


5.50 




15 
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ENVIRONMENT ONTARIO 

TDRONTC 

H1DOLESEX COUNTY 



OBSERVATION WELL 071 
TOWNSHIP OF WESTHINSTER 



NTR E 



REl METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCD: OCT. 16 1956 

MEASURE PT : 0.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELtV: 862 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DUG 

WELL LOG: CLAY 45. 



DIAMETER OF WELL: 36 INCHES 

LENGTH OF CASING: 45 FEET 

LENGTH OF SCREFN: NONE 

DEPTH OF WELL: 45 FEET 





WELL REC #: 


4105766 




UTM CO-DRD: 


7.-17 E476438 N4747640 


LOT 6? 


LAT t LONG: 


42-53N0RTH B1-16WEST 




PUMP RATE: 


N.A. 




SPEC. CAP: 


N.A. 




AQUIFER : 


CLAY 




QUALITY ! 


FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
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-MONTHLY SUMMARY 
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ENVIRONMENT ONI ARID 

TORONTO 

MIDDLESEX COUNTY 



OBSERVATION WELL 091 
TOWNSHIP OF WESTMINSTER 



CONC. B 



LDT 15 



WELL REC »: 
UTM CO-ORD: 
LAT E LONG: 



410 3639 

2-1T E484160 N474S410 

42-52N0RTH B1-12WEST 



RtC METHOD: 
REC CDMMCO: 
MtASURfc PT-- 
l»ND ElEv: 
WtLL TYPE: 
WELL LUG: 



16 1GPM 

8.05 IGPM/FT 

CLAY, SANO, GRAVEL 

FRtSh 



A35 RECORDER DIAMETER OF WELL: 10 INChES PUMP RATE 

APR. 14 19ol LENGTH OF CASING: 197 FEET SPEC. CAP 

3.5 FLET ABOVt GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: 35 FEET AQUIFER 

665 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WELL: 232 FEET QUALITY 

DRILLED 

TOPSQIL 0.5; BROWN CLAY 10; GREY CLAY WITH SILT 61! FINE SAND AND CLAY 64; SANDY CLAY, SOME GRAVEL 121; HARD 

PAOKEO CLAY, SAND AND GRAVEL 126; CLAY, SAND AND GRAVEL 142; GRAVEL, SAND AND CLAY 1BZJ CLAY, GRAVEL AND SAND 

193; HARD PACKED CLAY, SAND, GRAVFL AND ODD BOULDERS 198; GRAVEL, SANO AND SILT 2271 GRAVEL, SAND, SILT AND CLAY 

2<:B; CLAY, D1R1Y SAND, GRAVEL AND SILT 232. 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE EN FEET BFLQW GROUND SURFACE 
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ENVIRONMENT OUT ABIC 

TORONTO 

OXFORD COUNTY 



OBSEBVATION WELL 372 
TOWNSHIP OF BLENHEIM 



CONC, 10 LOT 



BEC HETHODl »35 RECORDER 

BEC COHM.CD! JUN. 6 1972 

HE11U4E PTi 0.0 FEET OBOVE GRCUND SURFACE 

GND ELEV: 1020 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TVPEI DUG 

HELL LOG< GREY SANO, GRAVEL 11. 



DIAMETER OF MELLl 48 INCHES 

LENGTH OF CASING: 31 FEET 

LENGTH OF SCREENl NONE 

DEPTH OF WELL: 31 FEET 



HELL REC 0: 

UTM CO-ORO: 
LAT I LONG: 



4703*40 

1-17 E53TT60 N*T92000 

41-ITNORTH S0-3ZWEST 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AQUIFER : SANO AKC GRAVEL 

QUALITY : FRE5H 
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Dill* MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE 



IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
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21.55 


23.35 


23.17 


23.38 


21.64 


23.74 


24.03 


24.12 


21.49 


23.61 


23.23 


21.18 


23.43 


2 3.63 


2 3.81 


24.13 


24.01 


23.87 


23.65 


23.25 


23.27 


23.37 


23.63 


23.05 


24.20 


24.05 


23. as 


23.63 


21.29 


23.32 


23.29 


23.62 


23.77 


2*. 20 


24.09 


21. T7 


23.68 


23.35 


23.24 


23.31 


23.59 


23.93 


24.14 


24.10 


23.84 


23.68 


23.34 


23.19 


21.37 


23.60 


23.94 


24.09 




21.83 


21.58 


23.29 


.23.27 


21.45 


23.67 


23.97 


23.94 




23.69 


23.44 


23.21 


21.28 


23.49 


23.67 


24.05 


23.92 




21.57 


23.37 


23.25 


23.23 


23.45 


23.60 


21.99 


24.2 3 




23.61 


21.38 


23.33 


23.22 


23.40 


23.76 


23.92 


24.2 7 




23.00 


23.45 


23.34 


23.24 


21.42 


23.78 


23.92 


24.15 




23.94 


23.46 


23.31 


23.24 


23.46 


21.60 


23.84 


24.21 




23.74 


23.45 


23.31 


23.25 


23.42 


21.53 


21.91 






23.69 


23.44 


23.3 3 


23.23 


23.17 


23.62 


23.96 






21.60 


23.18 


23.29 


23.21 


21.42 


23. 6B 


23.96 






23.57 


23.30 


23.19 


23.17 


23.42 


23.62 


23.99 






21.S0 


23.35 
23.35 


23.13 


23.22 
23.31 


23.42 
23.44 


23.69 


24.02 
23.99 





-MONTHLV SUMMARY - 
21.53 23.11 23.24 



Z3.29 
1281 



23.74 
1161 



23.12 
1301 



21.1* 

(1*1 



23.34 



23.26 
1171 



23.49 
1211 



23. *5 

< 1) 



23.80 
123) 



10 
11 



Il- 
ls 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
2« 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



12 









ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

QKFDRO COUNTY 



OBSERVATION WELL 103 
TOWNSHIP OF E. IORRA 



SEC NFTHOO: "F 1 TYPE RECORDER 

REC CnMNCD: JON, ZS 1962 

KEASURF PT: 3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

UNO ELEV: 925 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: BROUN SILT AND FINE SAND 18; GREY LIMESTONE 52. 



OIAMETER OF NELL: 8 INCHES 

LENGTH OF CASING: 23 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 52 FEET 



HELL REC » 


4701426 


UTH CO-ORD 


2-1T E519140 N4777235 


LAT t LONG 


43-09N0RTH 80-46UEST 


PUMP RATE 


N.A. 


SPEC. CAP 


N.A. 


AOUIFER 


LIMESTONE 


QUALITY 


FRESH 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACF 



DAY 



1 




1.51 


z 




1.50 


3 


2.67 


1.51 


* 


2.68 


1.51 


5 


2.69 


1.52 


6 


2.69 


1.53 


T 


2. 71 


1.53 


a 


2.73 


1.54 


9 


2.75 


1.55 


10 


2.7 7 


1.58 


a 


2.7S 


1.61 


u 


2.81 


1.64 


is 


2.8 3 


1.67 


v> 


2. 94 


I. 71 


15 


2.85 


1.75 


16 


2.86 


1. 79 


17 


2.88 


1.83 


18 


2.89 


1.66 


19 


2.91 


1.89 


20 


2.93 


1.92 


21 


2.79 


1.94 


22 


2.62 


1.50 


23 


2.40 


1.17 


2* 


2.36 


1.22 


25 


2.34 


1.28 


26 


2.22 


1.34 


27 


1.69 


1.39 


28 


1.65 


1.44 


29 


1.62 




30 


1.57 




31 


1.51 





1.34 
1.28 
0.93 
0.91 
0.92 
0.92 
0.90 
0.91 
0.92 
0.93 
0.93 
0.90 
0.89 
0.89 
0.92 
0.94 
0.96 
0.98 
1.01 
1.04 
1.06 
I. 00 
1.00 
1.03 
1.07 
1.12 
1.15 
LIS 
1.21 



MAY 

1.24 

1.27 
1.29 
1.33 
1.36 
1.38 
1.40 
1.43 
1.40 
1.33 
1.34 
1.24 
1.03 
1.01 
0.99 
0.95 
0.73 
0.56 
0.57 
0.5 8 
0.59 
0.60 
0.61 
0.63 
0.66 
0.71 
0.T5 
0. 81 
0.87 
0.91 
0.93 





1.89 


2.88 






1.91 








1.94 


2.98 




1.04 


1.98 


3.01 


3.62 


1.09 


2.01 


3.04 


3.63 


1.15 


2. OS 


3.06 


3.65 


1.20 


2.08 


3.09 


3.67 


1.26 


2.12 


3.12 


3.69 


1.31 


2. 15 


3.15 


3.70 


1.37 


2.20 


3.17 


3.72 


1.42 


2.24 


3.20 


3.74 


1.47 


2.29 


3.23 


3.76 


1.52 


2.33 


3.25 


3.77 


1.57 


2.36 


3.28 


3.79 


1.59 


2.39 


3.31 


3.81 


1.62 


2.42 


3.34 


3.93 


1.64 


2.45 


3.37 


3.84 


1.64 


2.48 


3.40 


3.86 


1.64 


2.50 


3.43 


3.38 


1.53 


2.53 


3.46 


3.90 


1.54 


2.56 


3.49 


3.92 


1.55 


2.59 


3.52 


3.95 


1.59 


2.61 


3.54 


3.97 


1.64 


2.64 


3.55 


3.99 


1.69 


2.67 


3.54 


4.01 


1.73 


2.70 


3.54 


4.02 


1.77 


2.73 


3.54 


4.04 


1.81 


2.76 


3.55 


4.06 


1.84 


2.79 


3.57 


4.07 


1.87 


2.82 


3.59 


4.05 




2.84 


3.61 





4.27 


4.55 


4.31 


4.54 


4.36 


4.54 


4.38 


4.48 


4.38 


4.44 


4.39 


4.43 


4.39 


4.42 


4.40 


4.41 


4.40 


4.41 


4.41 


4.41 


4.41 


4.37 


4.42 


4.32 


4.42 


4.26 


4.43 


4.21 


4.43 


4.20 


4.44 


4.18 


4.44 


4.16 


4.44 


4.14 


4.45 


3.88 


4.45 


3.75 


4.46 


3.72 


4.46 


3.70 


4.47 


3.67 


4.47 


3.65 


4.47 


3.64 


4.48 


3.63 


4.48 


3.63 


4.43 


3.63 


4.49 





3.63 


1 




2 


3.58 


3 


3.58 


4 


3.5 8 


5 


3.58 


6 


3.58 


7 


3.57 


a 


3.5 6 


9 


3.55 


10 


3.54 


1.1 


3.53 


12 


3.51 


13 


3.49 


14 


3.47 


15 


3.45 


16 


3.43 


17 


3.42 


IB 


3.42 


19 


3.42 


20 


3.42 


21 


3.42 


22 


3.43 


23 


3.43 


24 


3.43 


25 


3.42 


26 


3.41 


27 


3.41 


28 


3.40 


29 


3.39 


30 


3.39 


11 



MEAN 



INST 

NIN 



1.58 

1.14 
(221 

1.95 

1221 



-MONTHLY SUHMARY- 
0.98 2.39 



0.56 
(13t 



1.46 
I 91 



1.88 
I 11 

2.86 

till 



INST 
MAX 



INST 
WIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

OXFORD COUNTY 



OBSERVATION HELL 104 
TOWNSHIP OF £. ZORRA 



RFC METHOD: 'F ' TYPE RECOROER 

RFC COHMCD: JUN. 28 1962 

MEASURE PT: 3.0 FEET ABOVE GROUNO SURFACE 

GND ELEV: 925 FEET A90VE SEA LEVEL 

WFLL TYPE: DRILLED 

HELL LOG: BROHN FINE SANC AND SILT 10; ROCK 20.3. 



CONC. 12 LOT 4 



DIAMETER OF WELL: 8 INCHES 

LENGTH OF CASING: 20 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 20.3 FEET 



HELL REC *! 
UTM CO-ORD I 
LAT £ LONG: 

POMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



4701427 

Z-17 E519140 N47T7230 

43-09NORTH 80-46WEST 



N.A. 
ROCK 
FRESH 



DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
APR MAY JUN JUL AUG SEP 



1 






2 




2.01 


3 




2.03 


4 




2.J7 


5 




2.10 


6 




2.U 


7 




2.10 


9 




2.13 


9 




2.17 


10 




2.20 


11 




2.25 


12 


3.35 


2.28 


13 


3.32 


7.29 


14 


3.35 


2.40 


15 


3.42 


2.45 


16 


3.40 


2.44 


17 


3.45 


2.49 


1 8 


3.43 


2.51 


19 


3.14 


2.40 


20 


2.89 


2.52 


21 


2.63 


2.50 


22 


2.59 


1.60 


23 


2.66 


1.56 


24 


2.64 


1.79 


25 


1.B4 


1.9 3 


26 


1.86 


2.04 


27 


1.98 


2.06 


28 


1.97 


1.B7 


29 


1.87 





I. 


69 


1 


70 


1 


48 


1 


19 


1 


16 


1 


28 


1 


35 


1 


36 


1 


25 


1 


35 


1.38 


1.4* 


1 


54 


1 


57 


1 


53 


i 


50 


i 


55 


i 


60 


l 


.62 


i 


.59 


l 


59 


l 


.68 


i 


.71 


l 


.80 


i 


.87 


i 


.89 


i 


.95 


t 


.94 


l 


.94 


i 


.93 



1.62 
1.63 
1.12 
1.26 
1.35 
1.32 
1.30 
1.34 
1.42 
1.45 
1.33 
1.26 
1.26 
1.32 
1.41 
1.45 
1.48 
1.55 
1.60 
I. SB 
1.41 
1.27 
1.48 
1.53 
1.66 
1.75 
1.79 
1.66 
1.81 



1.93 
1.97 
1.99 
2.08 
2.09 
2.01 
2.13 
2.15 
1.70 
1.80 
1.97 
1.53 
1.34 
1.51 
1.48 
1.49 
0.97 
1.09 
1.21 
1.31 
1.35 
1.36 
1.37 
1.48 
1.57 
1.62 
1.68 
1.76 
1.66 
1.71 
1.B1 



2.24 
2.31 

2.36 
2.42 
2.43 
2.52 
2.58 
2.67 
2.71 
2.70 
2.71 
2.57 
2.41 
2.60 
2.46 
2.23 
2.25 
2.36 
2.48 
2.65 
2.75 
2.30 
2.80 
2.77 
2.86 
2.85 
2.75 



2.B3 
2.95 
3.00 
3.05 
2.96 
3.05 
3.16 
3.23 
3.27 
3.32 
3.39 
3.46 
3.50 
3.50 
3.34 
3.42 
3.50 
3.52 
3.43 
3.49 
3.58 
3.63 
3.67 
3.69 
3.73 
3.75 
3.76 
3.81 
3.86 
3.88 
3.92 



3.95 

4.02 
3.97 
4.02 
4.07 
4.10 
4.12 
4.14 
4.19 
4.21 
4.23 
4.24 
4.27 
4.31 
4.33 
4.36 
4.39 
4.42 
4.45 
4.48 
4.50 
4.52 
4.21 
4.22 
4.26 
4.31 
4.37 
4.42 
4.46 
4.48 



4.51 
4.52 
4.53 
4.55 
4.56 
4.57 
4.58 
4.58 
4.56 
4.53 
4.55 
4.57 
4.58 
4.59 
4.60 
4.61 
4.63 



4.66 
4.66 
4.66 
4.68 
4.67 
4.55 
4.43 



OCT 


NCV 


DEC 
3.87 


DAI 
1 




4.77 




2 


2.25 


4.76 


3.91 


3 


2.33 


4.72 


1.92 


4 


2.43 


4.64 


3.93 


5 


2.53 


4.55 


3.94 


6 


2.63 


4.54 


3.91 


7 


2.72 


4.54 


3. SB 


fl 


2.82 


4.56 


3.86 


9 


2.91 


4.58 


3.36 


10 


3.01 


4.60 


3.86 


11 


3.09 


4.58 


3.85 


12 


3.17 


4. 44 


3.78 


13 


3.25 


4.41 


3.74 


U 


3.32 


4.34 


3,72 


15 


3.38 


4.31 


3.69 


16 


3.45 


4.32 


3.67 


IT 


3.58 


4.32 


3.67 


18 


3.68 


4.32 


3.68 


19 


3.77 


4.19 


3.74 


20 


3.86 


3.T5 


3.75 


21 


3.95 


3.76 


3.76 


22 


4.03 


3.80 


3.76 


23 


4.12 


3.78 


3.77 


24 


4.20 


3.78 


3.73 


25 


4.30 


3.82 


3.75 


26 


4.40 


3.B1 


3.75 


27 


4.49 


3.83 


3.73 


28 


4.59 


3.87 


3.74 


29 


4.67 


3.88 


3.76 


30 


4.73 




3.78 


31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



-MONTHLY SUHMARY- 
1.65 5.44 



0.74 
I 171 



2.21 

I Bl 



2.73 
I II 



3.93 
1311 



MEAN 

INST 
MAX 

INST 
MIN 



13 



ENVIRONMENT ONTARIG 

TORONTO 

DXFORD COUNTY 



nBS£«VATION WELL 176 
TOWNSHIP OF S. NORWICH 



REC METHOD: 435 RECORDER 

REC COMMCD: MAR. 16 1966 

MEASURE PT : 2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND FLEV: 850 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TVPE: DRILLED 

HELL LOG: BLACK LOAM li BROWN SAND 9: RUNNING SAND 32. 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



CONC. 

T INCHES 
30 FEET 
NONE 
32 FEET 



WELL REC #1 
UTH CO-ORDl 
LAT E LONG: 



4702077 

Z-1T E524100 N4750750 

4 2-55NORTH 80-42 HF ST 



PUMP RATE! N-A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AQUIFER : RUNNING SAND 

QUALITY : FRESH 



* 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



JAN 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



2.24 
2.24 

B 

2.25 
2.Z6 
2.27 
2.27 
2.28 

f2B 
29 
2.29 



1 


1.29 




0.96 




1.15 


1.14 


1.41 


2 


1.29 




0.97 




1.15 


1.14 


1.42 


3 


1.28 




0.98 




1.16 


1.17 


1.43 


4 


1.28 




0.99 




1.17 


1.19 


1.44 


5 


1.27 




1.01 




1.19 


1.21 


1.45 


& 


1.27 




1.01 




1.20 


1.25 


1.47 


7 


1.28 




1.02 




1.20 


1.26 


1.49 





1.30 




1.02 




1.20 


1.29 


1.51 


9 


2.32 




1.03 




1.20 


1.32 


1.54 


10 


1.33 




1.03 




1.19 


1.36 


1.58 


LI 


1.35 




1.03 




1.18 


1.39 


1.59 


12 


1.37 


1.02 


1.04 




1.15 


1.42 


1.62 


13 


1.38 


1.00 


1.04 




1.11 


1.44 


1.65 


14 


1.40 


0.96 


1.D4 




1.08 


1.45 


1.68 


15 


1.41 


0.95 


1.03 




1.07 


1.46 


1.69 


16 


1.43 


0.95 


1.02 




1.07 


1.46 


1.67 


17 


1.44 


0.95 


1.01 




1.03 


1.46 




18 


1.45 


0.95 


1.01 




0.99 


1.46 




19 


1.47 


0.95 


1.01 




0.99 


1.44 




20 


1.48 


0.95 


1.00 




0.99 


1.35 




21 


1.48 


0.95 


1.00 




0.99 


1.31 




22 


1.43 


0.94 


1.00 




0.99 


1.31 




23 


1.33 


0.94 


1.00 




0.99 


1.31 




24 


1.27 


0.94 


1.00 




0.99 


1.30 




25 


1.23 


0.95 


1.00 


1.09 


1.01 


1.32 




26 


1.20 


0.95 


i.oo 


1.10 


1.04 


1.33 




27 


1.14 


J. 95 


1.01 


1.11 


1.05 


1.35 




23 


1.11 


0.96 




1.13 


1.07 


1.37 




29 


1.09 






1.13 


1.09 


1.39 




30 


1.05 






1.14 


1.10 


1.41 




31 










1.12 







-MONTHLY SUHMARY- 
1 . 09 1.34 



0.99 
I IS I 



1.13 
< II 



1.46 
1171 



2.30 
2.31 
2.34 
2.34 
2.36 
2.36 
2.37 



10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
I? 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



MEAN 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

OXFORD COUNTY 



REC METHOD: 
REC COMMCD: 
MEASURE PT: 
GND EL FV : 
HELL TYPE: 
WELL L DG : 



OBSERVATION WELL 177 
TOWNSHIP OF S. NORWICH 



CONC. 9 



WELL REC »■ 
UTM CD-ORO: 
LAT E LONG: 



4702076 

Z-17 6524100 N4750750 

42-55N0RTH 80-42HEST 



A35 RECORDER DIAMETER OF WELL! 7 INCHES PUMP RATE: 17 IGPM 

MAY 26 1966 LENGTH OF CASING: 110 FfiBT SPEC. CAP: 17.0 IGPM/FT 

3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: NONE AQUIFER : LIMESTONE 

850 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WELL: 123 FEET QUALITY : SULPHUR 

BLACK LOAM li FINE BROWN SANO IDS FINE QUICK SAND 38! GREY CLAY 52! GRAVEL LAYER 53; CLAY WITH GRAVEL 60; GRAVEL 
61; SAND 65; QUICK SAND 76; CLAY AND SILT B8i HARO CLAY WITH STONES 112; LIMESTONE BEDROCK 123. 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



47.16 
(281 



47.78 
1141 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TD DISTANCE IN FEET BELDW GROUND SURFACE 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


47.74 


47.17 


46.80 


45.68 


46.31 


46.4 3 


46.75 


47.07 


47.76 


48.33 


2 


47.75 


47.17 


46.80 


45.88 


46.32 


4A.44 


46.75 


47.08 


47.80 


48.33 


3 


47.76 


47.17 


46.91 


45.89 


46.34 


46.4 5 


46.75 


47.10 


47.84 


48.34 


4 


47.77 


47.18 


47.61 


45. BS 


46.36 


46.53 


46.75 


47.11 


47.87 


48.35 


5 


47,77 


47.19 


48.08 


45. 88 


46.37 


46.54 


46.75 


47.14 


47.90 


48.35 


6 


47.7 7 


47.20 


47.59 


45. B8 


46.37 


46.55 


46.77 


47.16 


47.94 


46.36 


7 


47.77 


47.20 


46.82 


45.90 


46.39 


46.57 


46.79 


47.18 


47.95 


48.37 


8 


47.77 


47.20 


46.66 


45.91 


46.41 


46.60 


46. SO 


47.21 


4S.03 


48.38 


9 


47.77 


47.21 


46.30 


45.92 


46.41 


46.61 


46.81 


47.22 


48.03 


48.38 


10 


47.77 


47.2 


46.18 


45.92 


46.42 


46.63 


46.82 


47.25 


4B.05 


4S. 37 


j \ 


47.78 


47.17 


46.17 


45.97 


46.43 


46.64 


46.64 


47.27 


48.08 


4B.36 


12 


47. TB 


47.17 


46.12 


46.00 


46.41 


46.65 


46.85 


47.29 


46.09 


48.35 


13 


47.77 


47.16 


46.09 


46.01 


46.40 


46.67 


46. B7 


47.32 


48.10 


46.40 


14 


47.76 


47.17 


46. OS 


46.01 


46,4 


46.68 


46.88 


47.35 


48.12 


48.3S 


15 


47*68 


47.17 


46. 04 


46.02 


46.36 


46.69 


46. S9 


47.39 


48.14 




16 


47,64 


47.17 


45.75 


46.02 


46.34 


46.69 


46.90 


47.42 


48.15 




17 


47.63 


47.17 


45.72 


46.04 


46.34 


46.69 


46.91 


47.44 


48.17 




IB 


47.64 


47.17 


45.72 


46.06 


46.34 


46.70 


46. 9Z 


47.44 


4S. 18 




19 


47.64 


47.06 


45.70 


46.09 


46.33 


46.70 


46.93 


47.46 


48.19 




20 


47,65 


46.93 


45.71 


46.11 


46.34 


46.71 


46.9 3 


47.53 


46.19 




21 


47.62 


46.93 


45.72 


46.13 


46.35 


46.70 


46.94 


47.54 


46.22 




22 


47.62 


46.82 


45.74 


46.15 


46.36 


46.7 


46.94 


47.56 


4B.23 




23 


47.62 


46.74 


45.76 


46.15 


46.36 


46.70 


46.94 


47.58 


48.25 




24 


47.62 


46.74 


45, 7B 


46.16 


46.36 


46.70 


46.9 5 


47.60 


43.26 




25 


47.62 


46.76 


45.81 


46. IB 


46.36 


46.70 


46.95 


47.62 


46.28 




26 


4T.57 


46,78 


45.83 


46.20 


46.36 


46.71 


46.96 


47.63 


4B.29 




27 


47.18 


46.80 


45.85 


46.22 


46.37 


46.72 


46.96 


47.64 


48.31 




2* 


47.16 


46.91 


45.36 


46.25 


46.3 8 


46.73 


46.96 


47.65 


46.32 




29 


47.1 1 




45.87 


46.28 


46.39 


46.7 4 


46.9 7 


47.67 


48.32 




30 


47.17 




45.87 


46.30 


46.41 


44.75 


47.02 


47.69 


48.33 




31 


47. 17 




45.88 




46.43 




47.04 


47.72 
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119) 
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112) 
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I I) 
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MEAN 
INST 



INST 
MIN 



M 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

PERTH COUNTY 



OBSERVATION HELL 0*5 
TOWNSHIP OF BLANSHARD 



HA 



HELL REC t: 
UTN CO-ORD: 
LAT C LONG: 



REC METHOD: 
REC COMMCD! 
MEASURE PT: 
GWO ELEVi 
HELL TVPE: 
HELL LOG: 



DIAMETER OF HELL! 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
OEPTH OF HELL: 



A35 RECORDER 

MAY 26 1970 

1.1 FfFT ABOVE GROUND SURFACE 

11T5 FEfiT ABOVE SEA LEVEL 

BRoLn E SAND AND CLAV FILL 2! SAND. GRAVEL 6i COARSE GRAVEL AND SHALL STONES 35> COARSE SAND. V6LL0HISH CUV 36. 



4 INCHES 
32 FEET 
4 FEET 
36 FEET 



PUMP RATE: 
SPEC. CAP: 
AOUIFER : 
DUALITY : 



5001877 

Z-17 E474275 N4795450 

43-19N0RTH 81-18HFST 

15 IGPM 



GRAVEL 
FRESH 



DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOH GROUND SURFACE 



I 

2 
3 
4 

5 
6 

I 
9 

K 

IS 

14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2* 
2T 
28 
29 
30 
11 



INST 
MAX 



INST 
HtN 



JAN 

4.29 
4.36 
4.41 
4*45 

4.4a 

4*57 
'.'.tO 
4. 58 
4.57 
4.60 
4.63 
4.66 
4.69 
4.70 
4.T1 
4.T3 
4.75 
4.76 
4.26 
3.62 
3.24 
3.12 
3.21 
3.20 
1.78 
1.63 
1.93 
1.90 
1.90 



1.33 
1271 



4. IB 
1201 



FE3 

1.92 

1.99 
1.9T 

2.03 
2.11 
2.22 
2.34 
2.39 
2.43 
2.49 
2.64 
2.73 
2.7a 
2.B4 
2.89 
2.92 
2.93 
2.94 
2.94 
2.95 
2.95 
2.38 
2.00 
2. IS 
2.30 
2.34 
2.33 
2.26 



2.47 



1.80 
(231 



2.95 
1221 



HAR 

1.93 
1.91 
1.60 
1.12 
0.48 
1.D3 
1.14 
1.23 
1.26 
1.27 
1.29 
1.3)3 
1.3B 
1.44 
1.50 
1.55 
1.62 
1.T1 
1.75 
1.78 
1.82 
1.89 
1.94 
2.01 
2.11 
2.12 
2.18 
2.22 
2.29 
2.31 
2.27 



0.24 
I 51 



2.31 
(30 1 



APR 

2.26 
2.01 
1.95 
1.36 
1.52 
1.64 
1.73 
1.76 
1.92 
1.B7 
1.95 
1.97 
1.96 
1.97 
1.97 
2.02 
2.08 
2.13 
2.23 
2.2B 
2.30 
2.23 
1.91 
1.98 
2.06 
2.13 
2.18 
2.23 
2.25 
2.30 



1.27 
I 4) 



2.34 
1221 



2.36 


2.55 


2.40 


2.58 


2.43 


2.65 


2.46 


2,71 


2.50 


2.75 


2.54 


2.78 


2.58 


2.B3 


2.64 


2.8T 


2.66 


2.91 


2.66 


2.96 


2.66 


3.01 


2.41 


3.06 


2.24 


3.10 


2.35 


3.17 


2.15 


3.20 


1.96 


3.23 


0.89 


3.27 


1.42 


3.28 


1,69 


3.2B 


1.82 


3. 28 


1.94 


3.23 


2.07 


3.15 


2.16 


3.21 


2.21 


3.31 


2.24 


3.3 5 


2.30 


3.37 


2.35 


3.27 


2.39 


3.32 


2.42 


3.38 


2.45 


3.40 


2.49 




-MONTHLY SUMMARY 


2.25 


3. OB 


0.68 


2.52 


[171 


I 11 


2.67 


3.42 


(111 


1261 



3.40 
3.46 
3.49 





9.03 


7.85 


1 




9.05 


T.91 


2 


8.47 


9.05 


7.96 


3 


8.48 


9.04 


B.OI 


4 


B.50 


9.04 


8.06 


5 


8.53 


8.94 


8.16 


6 


8.55 


8.84 


8.22 


7 


8. 57 


B.8 4 


8.23 


B 


e.5T 


8.85 


8.24 


9 


8.58 


8.86 


8.24 


10 


S.62 


8.89 


a.2T 


11 


S.*T 


8.90 


9.28 


12 


8.68 


8.88 


8.29 


13 


B.69 


B.94 


8.29 


I* 


8.69 


8.80 


8.28 


15 


8.69 


9.78 


8.2B 


16 


8.TI 


8.76 


8.27 


17 


8.73 


8.71 


8.23 


IB 


B.75 


8.65 


8.22 


19 


8.77 


8.61 


B. 22 


20 


8.79 


8.19 


6.21 


21 


S.B1 


7.83 


6.21 


22 


8.83 


7.6B 


6.21 


23 


B.86 


7.60 


B.22 


24 


8.89 


7.50 


9.2 3 


25 


8.92 


7.48 


8.22 


26 


8.94 


7.53 


B.21 


27 


8.96 


7.61 


B.21 


28 


8.97 


7.70 


B.21 


29 


8.98 


7.78 


B.21 


30 


9.00 




8.19 


31 



0.19 MEAN 



7.46 
1261 



9.05 
I 21 



7.8 1 
I II 



8.29 
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INST 
MAX 



INST 
HIN 



[NViariNMFNT ONTAOIfl 

TORONTO 

FEB'* COUNTY 



nBSfBVATTDN HCI L |6S 
TOHNSHIP OF HOMKTE 



rout, in Lt»T I 



WELL RFC "1 

htm e"-o<?ni 

LAf A LflNRI 



r»TA"F TEB (IT »FLI I 
LFHRTM OR rASINCl 
LFNBTH OF SeRFENi 
rtFPTH OF "FLLi 



»EC "EfHUni Ifl TYPF BETORDFR 

BEr rfwMrnt Jus. 20 I9b3 

MF.tS'lOF »T| (.5 FFF' iMOVF BRnijHI) SURFACE 

GNn «(.FV| inVi FEFT ABOVE 8F " LEVEL 

"F.I L 'VF.I PRILLFD 

HELL L^r.i TftBSOTL tl ftRO«N CLAY. 9T0NES 8r HBflwN 8HILF ING BOCK 1 3 1 GBFv 1 TMESTONE 50| BRflww I I»ESTnwF TO 



( TNrHFS 
20 FFET 
NONE 
7(1 FFET 



PtlHP OITFI 
SPEC. CA»1 
AOUTFfB I 

F1MAI1TY I 



S0O00Q9 

7-1 T E0939TP1 WfMSJIJf 

9i-lfcN00TH AI.n^^F.^t 



I JMF8T0NF 
FBFS"- 



0AI1Y MEil 



197(1 
HATFB LFVFI 8 OFFFBBEd TO 0T3TANCE IN FFFT BFl nw 



ftBfuiKin SM«f»rF 



1 




i.Sd 


2,30 


1 .99 


l' TO 


2.09 


2,15 


2.01 




2.9* 


3.77 


3 


51? 


1 


> 




1 .IT 


9,01 


1.59 


i't? 


'.13 


2.>6 


2.00 




9.96 


3.79 


3 


■iH 


9. 


% 


2,66 


1 .63 


9.20 


1,65 


1,60 


2.10 


2.2T 


2.38 




9.9* 


3.1h 


3 


62 


3 


a 


?.»T 


1.T1 


( .88 


1 .16 


1,73 


2.17 


2,26 


2.36 




3.03 


3.61 


X 


(-T 





>y 


9.95 


1 .72 


l."54 


l.2« 


1*70 


?.?7 


2,26 


2,37 




3.12 


3.50 


3 


68 


5 


*■ 


9.06 


1.T2 


i ,.si 


1.33 


1,71 


2.3? 


2.31 


2.00 




3,17 


'.53 


3 


69 


4 


7 


1..TB 


>,35 


1.?9 


1*70 


2.30 


2.36 


2.04 




3,10 


3.41 


3 


68 


f 


8 


3.13 


1 .87 


1.26 


1.32 


1.«5 


2.56 


2.39 


2.08 




3,19 


l.TO 


3 


59 


A 


9 


3.3t 


?,(1| 


!.?t 


1.31 


r.*7 


2.30 


?,3T 


2.37 




3,20 


3.T6 


3 


58 


n 


in 


3.00 


2, on 


1.26 


1.10 


>>*« 


2.33 


2,00 


2.19 




3.31 


3,60 


3 


62 


10 


11 


3.06 


1 .97 


1.33 


1.06 


1 80 


2.36 


'.05 


?.2« 




3.35 


3.T9 


3 


65 


1 1 


12 


'.51 


1 .99 


1,50 


1 .07 


1,10 


2.A0 


2,06 


2.21 


2.T2 


3,38 


3,40 


3 


M 


12 


13 


'.«;•> 


2.12 


1.50 


1 .52 


1.25 


'.37 


2.06 


2.23 


2.70 


3 .on 


3.62 


3 


M 


1 3 


to 


3,«« 


*,31 


1 ."9 


1 .56 




2.33 


2.37 


2,32 


2,»0 


3.26 


3,61 


t 


61 


|0 


15 


3.S4 


s.»l 


1.55 


1.61 




».?9 


2.10 


2.36 


2.85 


3 .90 


3,60 


3 


62 


1' 


16 


1.'? 


2.41 


1 .62 


1.65 


n'. T^ 


2.2\ 


2.18 


2.38 


2.90 


3.32 


3.T1 


3 


57 


16 


IT 


3.59 


2.69 


I.6J 


t.T6 


o;?7 


2.»0 


?.2R 


2.34 


2.96 


3.38 


3.42 


3 


53 


17 


l« 


1.61 


9.71 


1.62 


1.BT 


6,31 


2.0A 


2,30 


2.O0 


2,99 


3.00 


3,63 


3 


«7 


!« 


19 


'.63 


'.►• 


1 .67 


1.90 


6/50 


1 .«« 


2.12 


2.00 


3.05 


3.07 


3,60 


3 


5H 


(" 


20 


3.5T 


9.79 


1 .66 


1.90 


«,T1 


l.TO 


2.20 


2.06 


1.1 1 


3.51 


3,0ft 


3 


63 


90 


?l 


3.10 


9.RI 


1.61 


i,*i 


A^Aft 


1.60 


2.27 


2.57 


3.1} 


3,34 


3.07 


3 


44 


?l 


?? 


».** 


9.30 


1.70 


l.TO 


1.2(1 


1 .78 


2,32 


2.60 


3.16 


3.^9 


3.22 


3 


73 


22 


21 


9.26 


9.12 


'.75 


1.25 


1,33 


1 ,97 


2.31 


9.61 


3.20 


3.60 


3.30 


3 


74 


23 


94 


9.20 


9,29 


>." 


1 .19 


1,56 


2.08 


2.30 


2.50 


3.91 


3.59 


3,19 




94 


25 


9.16 


9.02 


'.Tl 


1.39 


' '1 


2.(2 


2,30 


2.57 


3,17 


3.59 


3.27 




25 


96 


9.63 


9.R6 


l.'« 


1 .50 


l>t 


?.(» 


2.26 


2.60 


3.19 


3.63 


3.39 


3.'1 


94 


27 


1. »i 


9.57 


1 .44 


1 .58 


1 .90 


2. IT 


2.26 


2.62 


3.23 


3,46 


3.05 


3.71 


HI 


?' 


1.55 


9.63 


1.95 


1 .67 


1,9A 


2.23 


2.3" 




3.15 


3.69 


3.07 


3,h9 


?* 


29 


1 .54 




!."» 


1 .65 


1.«8 


2. IT 


2.26 




2.91 


1.T2 


3.52 


3.68 


29 


36 


1 ,*o 




l.«9 


1 .M 


1 % 
2.01 


2.0 8 


2.26 




2.90 


1.T3 


3.57 


3,66 


30 


11 


1 ,55 




?."2 






2.35 






3.T5 




3 


60 


31 



INST 

MA« 



1U91 
MTN 



9.19 



1.52 

I 11 



2,84 

121 J 



1 .10 
( 9) 



2,05 
1 21 



1.»7 
( 41 



2.05 
I 11 



9.16 9.36 



1 .57 
(211 



?„ 


fl? 


du 


* 


2, 


«int 


M? 


1 



9,75 
! 11 



3.77 
(301 



3.01 
(911 



3.81 

(101 



TUST 



environment ontario 

Toronto 

perth count* 



OBSERVATION WELL 182 
TUKN Of STRATFORD 



CONC. 



LOT 



WELL "tC «: 
UTN co-drd: 

LAT I LONG: 



5001349 

J-17 E503O0O N4S0226O 

43-23NORTH BO-58HFST 



REC METHOD: 
RFC COMMCO: 
KEASORE PT : 
GNO F.LEVl 
WELL TYPE: 
WELL LOG: 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



14 INCHES 
126 FEET 
NONE 
4*0 FEET 



PUMP RATE: 

SPEC. CAP: 

AQUIFER ■ 

DUALITY : 



520 IGPM 
10.8 1GPM/FT 
LIMESTONF 
FRESH 



A35 RECORDER 

SEP, 15 1966 

US FEET ABOVE GROUND SURFACE 

1000 FEET ABOVE SEA LEVEL 

TDPSOIL 3: SAND AND GRAVEL 6; VELLO- CLAY 15: VELIO* CLAY (NO BOULDERS « 5 ;™EV MARFAN IWiCEHENTEnmAVEl 
115; COA«SE GRAVEL 120: CEMENTED GRAVEL 1271 BROWN LIMESTONE 345( BROUN LIMESTONE 415; SOFT NH1TE LIMESTONE 435, 

GREY SHALE 440. 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 
10 
I) 
12 
13 
t* 
IS 

Id 
IT 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 



INST 

MAX 



INST 

KtN 



JAN 

48.44 
54.57 
56.68 
57.60 
55.80 
51.15 
55.18 
57.47 
58.14 
58.55 
58.66 
57.90 
52.54 
55. 8R 
56.58 
58.113 
59.45 
59.96 
57.89 
52,46 
56.31 
59.42 
59.57 
61.17 
60.86 
5B.77 
53.40 
56.87 
59.32 
59.71 
60.56 



47. T9 
I 1) 



61.80 
(26) 



FEB 

60.16 
58.31 
52.61 
57.70 
59.09 
59.64 
59.49 
59.98 
57.80 
51.80 
57.71 
57.99 
58.66 
59.34 
59.18 
57.33 
51.67 
56.95 
57.90 
58.73 
59.08 
58.35 
57.54 
51.43 
57.09 
58. 4J 
58.6 7 
59.11 



50.23 
(251 



61.57 
I 21 



MAR 

58.91 
57.17 
50.74 
56.49 
57.79 
58.28 
58. 95 
59.18 
57.44 
51.42 
56.66 
5B.42 
58.90 
59.23 
59 . 54 
55.89 
50.47 
55.92 
57.72 
5a. 34 
58.41 
5B.7E 
56.16 
51.36 
56.14 
57.67 
58.11 
57.97 
57.25 
55.23 
49.45 



48.97 
131) 



60.57 
I 71 



APR 

55.30 
56.48 
57.32 
57.15 
57.87 
56.16 
50.74 
55.66 
56.80 
57.52 
57.74 
51.21 
53.17 
50.64 
53.27 
54.90 
55.51 
56.22 
56.93 
55.89 
49.50 
54.57 
56.47 
57.91 
ST. 94 
57.46 
55.43 
50.15 
54.19 
55.77 



45.67 
(14) 



59.79 
1191 



MAY 

56,25 
56.37 
56.60 
55.48 
49.61 
53.85 
55.99 
56.58 
56.40 
57.06 
55.75 
48.72 
54. 11 
55.71 
56.2 8 
56.50 
56.66 
55.11 
48.67 
50.45 
53.82 
57.05 
58.83 
58.51 
56.24 
50.77 
55. 86 
57.40 
57.58 
58.04 
58.65 



J UN 

57.12 
52.24 
57.33 
59.64 
60.55 
61.33 
61,63 
59.64 
53.58 
58.59 
60.93 
61.13 
61.50 
61.93 
59.76 
52.33 
58.00 
59.95 
60.32 
60.45 
60.91 
58.75 
52.65 
57.78 
59.21 
60.22 
61.51 
60.94 
58.24 
52.90 



JUL 

50.71 
56.61 
59,18 
59.61 
60.23 
57.55 
52.99 
ST. 61 
60.75 
62.16 
61.72 
62.53 
61.33 
55.49 
59.90 
62.36 
♦3.65 
61.06 
63.96 
60.92 
S5.65 
59.83 
60.58 
60.43 
60.83 
60. 55 
SB. 22 
59.70 
59.2 2 
57.65 
58.18 



AUG 

57.94 
5B.39 
56.36 
51.40 
49.84 
55.66 
58.42 
59.77 
59.94 
58.61 
54.62 
58. IT 
60.46 
60.9T 
61.47 
62. tB 
60.58 
55.69 
59.78 
63.47 
65.24 
66.11 
66.50 
65.09 
64.27 
64.43 
64.77 
64.98 
65.15 
65.54 
62,64 



-MONTHLY SUMMARY- 
55.32 58.70 59.39 60.60 



46.98 
(201 



60.16 
(31) 



30.24 
( 21 



63. T5 
(27) 



50.18 49.53 

12) (5) 



65.1) 
(191 



6T.25 

(241 



SEP 

53.24 
55.25 
60.94 
62.72 
63.09 
63.43 
61.15 
56.44 
60.95 
62. 84 
63.36 
63.76 
63.89 
61.94 
56.27 
60.47 
62.42 
62.98 
63.14 
64.31 
61.09 
54.93 
60.19 
62.80 
63.24 
63.5 2 
64.06 
62.06 
55.53 
60.47 



54.31 
(16) 



65.66 
(20) 



OCT 

61.60 
62.17 
62.50 
62.63 
60.84 
56.11 
60.91 
62.44 
62. T5 
62.95 
43.07 
60.94 
55.93 
53.21 
58.98 
61.18 
61.72 
62.20 
61.04 
S6.84 
59.90 
62.18 
63,05 
63.05 
63.02 
61.16 
57.05 
60.52 
62.37 
62. 6R 
62. T 5 



52.68 
(14) 



65.28 
( 4) 



NOV 

63.17 
62.00 
54.75 
59.04 
62.66 
63.11 
63.71 
64 .06 
61.86 
57.5 5 
--59.65 
62.30 
62.43 
62.85 
63.4 3 
61. B8 
56.38 
59.61 
62.66 
62.59 
63.00 
63.77 
61.53 
56.70 
60.17 



1 
2 

4 
5 

6 
7 

a 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 

MAX 



INST 
MIN 






16 



i 



West Central Region 





' if* 

' Ministry 
of the 
Environment 



(2) Ontario 
OBSERVATION WELL DATA 



REGIONAL OFFICE 

STONEY CREEK 

140 Centennial Pkwy. N. 

416-561-7410 

DISTRICT OFFICES 

Welland 

637-641 Niagara St. N. 

416-735-0431 

Cambridge 
400 Clyde Road 
P.O. Box 219 
519-623-2080 



LEGEND 

Regional Office 

District Office 

Recording Observation Weil 

Number of Recording Wells 
in same location 



© 



OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 



F.NVlKUNMENT UNTAhil 

TdRONin 

k. M. DF MALUI1AND - M1KFULK 



CC >fcKYAT LLN MtLL 411 



RfcC rtEIHOI): Aj5 HtCWilEft 

rec cuHwcui reu. w*a 

measure pt: 5.0 nil amivE 4.RCUNU surface 

l>NO tLEV: 7lii FC;i ABUVE SEA LEvtL 

KELL TYPE! CRILLIL 



SIR 4 



DIAMETER OF WELL! 5 I NtH€ 5 

lenoih riF casing; v, feet 

LENGTH OF SCREEN: 2 FEET 

OEPTH OF HELL! 36 FEET 



HFU 



LOG: BLA« LOAM 2: MEDILP 1AND iOl gulCKSANU Wt 6LUE CLAY 36. 



UELl REC ft 

UT« Gii-OKU: 

() LAT S LUNG! 

PUMP ft ATE 
SPEC. CAP 
AOUIFER 
QUALITY 



440090" 

Z-17 C53J400 N4738050 

42-48N0RTH 80-36WEST 



N.A. 

SAND ANU CLAT 

FRESH 
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DAILY MEAN KATES LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELDW GROUND SURFACE 



U 
U 
!J 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



JAN 

1.92 
1.99 
2.05 

2.1i) 
2. IS 
2.21 

2.27 

2.34 
2.42 
2.5C 
2.55 

2.Q4 
2.69 
2.73 

2. re 

2.02 
2.96 
2.90 
2.94 
2.96 
2.42 
1.92 
1.47 
1.46 
1.46 
1.46 
1.14 
1.06 
1.09 
1,06 
1.05 



1.2b 
1.34 
1.43 
1.51 

i.se 

1.65 
1.73 
1.81 
1.97 
1.94 
2.00 
2.07 

2.14 
2.17 

2.20 
2.23 
2.26 
2.27 
1.73 
1.31 
1.34 
1.44 
1.56 
1.64 
1.67 



NAM 

1,47 
1.39 
1.28 
C.99 
0.57 
0.54 
0.57 
0.62 
0.62 
0.55 
0.64 
0.72 
0.79 
U.86 
0.93 

i.ou 

1.06 
1.16 
1.19 
1.22 
1.23 
1.27 
1.30 
1.39 
1.49 
1.57 
1.64 
1.71 
1.73 
1.68 
1.46 



AP» 

1.46 
1.34 
1.33 
I. IT 
1.13 
1.21 
1.29 
1.22 
1.28 
1.36 
1.46 
1.53 
1.56 
1.60 
1.62 
1.69 
1.78 
1.8 7 
1.96 
2.04 
2.12 
2.15 
2.06 
2.05 
2.12 
2.20 
2.28 
2.35 
2.40 
2.41 



MAY 

2.44 
2.46 
2.47 
2.49 
2.50 
2.52 
2.53 
2.53 
1.99 
1.69 
1.71 
1.4B 
1.2B 
1.23 
1.22 
1.22 
0.93 
0.88 
1.05 
1.25 
1.45 
1.61 
1.73 
1.87 
2.01 
2.13 
2.25 
2.36 
2.36 
2.36 
2.45 



JUN 

2.58 
2.72 
2.TT 
2.78 
2.80 
2.82 
2.84 
2.85 
2.87 
2.88 
2.90 
2.91 
2.93 
2.94 
2.96 
2.98 
2.99 
1.01 
3.03 
3.02 
3.04 
3.06 
3.07 
3.13 
3. 2D 
3.23 
3.34 
3.46 
3.54 
3.53 



JUL 

i. 48 

3. SI 
3.58 
3.68 
3.71 
3. ST 
3. 97 
4.06 
4.14 
4.22 
4.31 
4.39 
4.47 
4.55 
4.59 
4.60 
4.64 
4.69 
4.T1 
4.71 
4.72 
4.77 
4.82 
4,83 
4.85 
4.8* 
4.85 
4.85 
4.84 
4.83 
4. 82 



AUK 

4.81 
4.81 
4.80 
4.79 
4.78 
4.T8 
4.77 
4.79 
4.83 
4.83 
4.83 
4.84 
4.84 
4.85 
4.85 
4.86 
4. ST 
$.06 
5. OS 
5.08 
5.09 
5.09 
5.09 
5. 10 
5.10 
5.11 
5.11 
5.12 
5.15 
5.46 
5.51 



-MONTHLY SUHHARV- 
1.89 3.01 4.42 



SEP 

5.56 
5.59 
5.61 
5.61 
J. 62 
9.64 
5.66 
5.67 
5.68 
5.69 
5.70 
5.69 
3.68 
3.67 
5.67 
5.69 
5.71 
5.73 
5.74 
5.76 
5.T8 
5. SO 
5.82 
5.83 
3.84 
5.85 
5.88 
5.90 
5.88 
5.6* 



OCT 

9.84 
5.B3 
5.83 
5.82 
5.82 
5.83 
5.83 
5.83 
3.82 
5.81 
5.80 
5.80 
5.80 
5.78 
5.77 
5.76 
5. 75 
5.74 
5.74 
5.T4 
3.74 
5.T3 
5.7j 
5.73 
5.72 
5.71 
5.72 
5.72 
5.72 
5.72 
5.71 



NOV 

5.71 
5.71 
5.71 
5.70 
5,63 
5.60 
5.53 
5.47 
5.41 
5.36 
5.30 
5.25 
5.18 
5.13 



DEC 

4.35 
4.15 
4.36 
4.37 
4.39 
4.40 
4.40 
4.38 
4.22 
4. tl 
4.09 
4.0 8 
4.04 
3.99 
3.92 
3.84 
3.7u 
3. 73 
3.72 
3.72 
1.74 
3.77 
3.80 
3.77 
3.71 
3.66 
3.64 
3.63 
3.64 
3.61 
J. 62 



11 
12 
13 
14 
15 
16 
IT 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2T 
28 
29 
10 
11 



INST 

MAX 


1.04 
131) 


1,04 
1 1) 


C. S3 
1 51 


1.11 
I 4) 


0.82 
U7J 


2.51 
t 1) 


3.46 
( 11 


4.76 
1 8) 


5.53 

I 1) 


5.70 
1311 


INST 

MIN 


2.9 7 
(21) 


2.29 
121) 


1.75 
1301 


2.43 
110) 


2.5* 

( 81 


3.55 

130) 


4.87 
(26) 


5.90 
(291 


5.90 
1281 


5.65 
( T) 



3,96 MEAN 



l.Dl INST 
(31) MAR 



4.41 
1 8) 



INST 

MIN 



6NV1R0NMFNT ONTARIO 

TORONTO 

R. M. OF HALOIMAND - 



NORFOLK 



OBSERVATION HELL 005 

TOWNSHIP OF N. CAYUGA 



RFC METHOD: A15 RECORDER 

PEC COMMCDl MAY 7. 1972 

MFASURE F-T! 1.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GWD ELEVi 667 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: CLAY 22! LIMESTONE 12*. 



DIAMETER OF HELL) 12 INCHES 

LENGTH OF CASING) 22 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WEllt 12* FEET 



WELL REC «s 

UTM CI-OROS 

LOT 24 LAT e LONG) 



2601523 

1-17 F592880 N4T504OC 

43-54N0RTH T9-52WFST 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAR: N.A. 

AQUIFER : LIMESTONE 

QUALITY : N.A. 



1 




2 




1 




4 




5 




6 




7 




6 




9 


38.53 


10 


18.40 


11 


38.11 


12 


38.24 


13 


18.31 


14 


37.81 


15 


3T.49 


16 


IT. 28 


17 


37.55 


18 


3T.33 


19 


37.23 


20 


36.98 


21 


36,65 


22 


16.66 


23 


36.39 


24 


36.42 


25 


36.2 3 


26 


35.90 


ST 


35.54 


28 


15.40 


29 


35.19 


30 


15.28 


It 


15.36 



FEB 
35.01 



1974 

0A1LY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR NAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



-MONTHLY SUMMARY- 



INS T 
HAH 



INST 
BIN 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



18 





















ENVIRONMENT ONTARin 

TORONTO 

«. «. OF HALOIMAND - 



NORFOLK 



OBSERVATION WELL 06* 

TOWNSHIP OF H, CAYUGA 



JT 



REC NETHOO: 115 SfCORDES 

RFC COHHCOl APP, 15 1954 

MEASURE PT: 0.0 FEFT AROVt GROUND SURF ACE 

GNO flFVi 6*9 FCFF »60vf SFA LEVFL 

WELL IYPEJ DRIILFC 

WELL LOG: CLAY 21: LIMFSTONt 1U0. 



DIAMETER OF HELL: 6 INCHES 

IENGTH Of CASING! II FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 100 FEEt 



yflt REC ti 

UTM rn-ORn: 
LOT n UI ! LONG: 

PUKP RATF 
SPEC. CAP 
AOUIFER 

OUAt ITY 



26002 T? 

I-IT E592905 N475041C 

43-54N0RTH T9-52HE5T 

5 IGF" 

O.J* IGPH/FT 

LlMFSTdNf 

FRESH 
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DAILY MEAN MATEO LEVELS REFERRED TC DISTANCE 



N FEET BELOW GROUND SURFACE 



FEB 



] 




25.13 


24.80 


23.36 


22.45 


22.55 


24.5* 


26.09 


27.16 


28.15 


29.17 


2 




2*. 97 


24.76 


23.17 


22.42 


22.6* 


24.6 7 


26.12 


27.25 


28,36 


29.21 


3 




2*. 90 


24.58 


23.25 


22.62 


22.11 


24.77 


26.10 


27.25 


2B.66 


29.25 


A 




24.91 


24.54 


23.00 


22.39 


22.97 


24.83 


26.10 


2T.34 


28.66 


29.03 


3 




24.99 


24.52 


23.15 


22.49 


23.12 


24.89 


26.14 


27.57 


28.61 




6 




2*. S3 


24.64 


23.24 


22. Tl 


23.21 


25.05 


26.32 


27.64 


28.60 




T 




2*. 63 


24.61 


23.19 


22.57 


23,27 


25.11 


26.39 


27.61 


28.54 




1 




2*. 61 


24.79 


23.28 


22.51 


23.35 


23.11 


26.39 


27.54 


28.65 




9 


25.6* 


2*. 59 


24.58 


23.15 


22.*9 


23.40 


25.0* 


26.39 


27.58 


28.56 




10 


2*. 65 


2*. 5* 


24.65 


23.18 


22.58 


23.34 


2*. 99 


26.45 


2T.60 


28, 5T 




11 


25.50 


2*.*9 


24.61 


23.24 


22.60 


21.** 


25.14 


26.50 


27.58 


28.73 




12 


25.71 


2*. 52 


24.42 


2 3. JO 


22. T4 


23.61 


25.2* 


26.47 


27.51 


28.74 




1 3 


25.91 


2*.*1 


24.39 


22. S2 


22.73 


23.74 


25.30 


26.48 


27.47 


28.89 




J« 


25.5* 


24.79 


24.33 


22.62 


22.7 2 


23. S* 


25.20 


26.61 


27.66 


28.70 




15 


25.31 


2*. 89 


24.17 


22.57 


22.73 


23.79 


25.11 


26.73 


27.68 


28.65 




16 


25.3* 


24.56 


23. SO 


22.78 


22.71 


23.75 


29.28 


26.75 


27.7 3 


28.77 




17 


25.68 


2*.*9 


23.74 


22.79 


22.70 


23.87 


25.44 


26. 59 


27.74 


28.61 




18 


25.63 


24.60 


23. T4 


22.70 


22.71 


24.07 


25.42 


2*. 60 


27.74 


28.82 




19 


25.57 


24.27 


23.61 


22.80 


22.67 


24.21 


25.30 


26.71 


27. SB 


28.95 




20 


25.52 


24.57 


23.80 


22.84 


22.58 


2*. 21 


25.46 


26.90 


27. B9 


28.94 




21 


25.32 


24. 87 


23.53 


22.6* 


22.55 


24.10 


23.50 


27.02 


27.91 


29.25 




22 


25.55 


24.2* 


23.65 


22.41 


22.48 


2*. 11 


25.52 


27.06 


27.94 


29.28 




23 


25. *3 


24.68 


23.63 


22.32 


22.48 


2*. 31 


25.53 


27.00 


28.18 


29.18 




2* 


25.66 


24.96 


23.71 


22.47 


22.50 


24.50 


25.60 


27.03 


28.26 


29.17 




75 


2 5.* 2 


24.90 


23.91 


22.56 


22.49 


2*.»0 


25.65 


27.12 


28.00 


29.01 




2* 


25. *6 


25.00 


23.68 


22.51 


22.51 


24.52 


25.66 


27.12 


27.84 


29.13 




2? 


2 5.11 


24.95 


23.80 


22.53 


22.50 


2* .68 


23.65 


27.03 


27.88 


29.11 




28 


25.26 


24.76 


23.73 


22.41 


22.51 


24.71 


25.64 


27.09 


27.94 


29.16 




29 


25.2B 




23.48 


22.42 


22.51 


24.66 


23.59 


27.13 


27.80 


29.18 




30 


25.13 




23.11 


22.45 


22.51 


2*. 5* 


23.59 


2T.1I 


27.99 


29.24 




)1 


2*. 90 




23.17 




22.51 




25.74 


27.11 




29.24 





INST 

MAX 



INST 
MIN 



24.72 



24.07 
[221 



25.16 

I II 



-MONTHLY SUMHARY- 
22.51* 23.80 25.28 



23.04 
(301 



24.90 
I II 



22.30 
1231 



23.42 

I II 



22.34 
< 21 



22.75 

I 61 



22.51 
I II 



24.72 

1281 



24.47 
I II 



25.80 
[311 



25.77 
I 11 



27.15 
(251 



21.09 
I II 



28.28 
124) 



28.05 
I II 



29.35 

1211 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

I* 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

2* 

25 

2* 

2T 

28 

29 

30 

31 



MEAN 



INST 

MA* 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

R. M. Of HALD1MAND - NORFOLK 

RFC METHOD! A35 RECORDER 

A EC COMMCDs FEB, 1966 

MEASURE PTt 2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 710 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

NELL LOG: YELLOW SAND 5: MEDIUM SANO 10 1 



OBSERVATION- WELL 412 
TOWNSHIP OF N. WALStNGHAH 



CONC. 10 LOT 8 



DIAMETER OF WELL: 7 INCHES 

LENGTH OF CASING: 16 FEET 

LENGTH OF SCREEN: 2 FEET 

DEPTH OF WELL: 18 FEET 



WELL «K *: 
UTM CO-ORD: 
LAT I LONG: 



440)018 

Z-1T F533323 N4T28135 

42-43N0RTH S0-16WFST 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAR: N.A. 

AOUIFER : SAND 

OUALITY : FRESH 
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DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 
2 

3 

; 

^ 
n 

9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



1.52 
1.5* 
1.57 
1.61 
1.64 
1.68 
1.72 
1.76 
1.80 
1.8* 
1.87 
1.89 
1.92 
1.95 
1.98 
2. DO 
2.03 
2.06 
2.06 
2.06 
2.01 
1.87 
1.81 
1.78 
1.77 
1.76 
1.7T 



1.72 




1.S1 


2.22 


1.00 


4.7* 


5.7* 


1.67 




1.83 


2.28 


2.99 


4.73 


5.79 


1.61 




1.87 


2.3* 


2.95 


4.71 


5.83 


1.5* 




1.90 


2.41 


2.95 


4.71 


5,87 


l.*6 




1.93 


2.48 


2.99 


4. TO 




1.41 
1.38 




1.9* 


2.56 


3.06 


4.70 






1.95 


2.6* 


1.11 


4.69 




1.38 




1.94 


2.72 


3.23 


4.73 




1.38 




1.90 


2.79 


3.34 


4.82 




1.36 




1.80 


2.86 


3.44 


4.87 




1.36 


1.45 


1.7* 


2.9* 


3.34 


4.92 




1.37 


1.45 


1.66 


3.02 


3.6? 


4.95 




1.39 


1.46 


1.5T 


».H 


3.76 


3.00 




1.43 


1.48 


1.53 


3.18 


3.87 


5.04 




1.4B 


1.4B 


1.50 


3.25 


3.97 


5.08 




1.49 


1.47 


1.49 


3.28 


4.06 


5.12 




1.50 


1.47 


1.47 


3.28 


4.13 


5.16 




1.54 


1,49 


1.44 


3.28 


4.24 


5.20 




1.56 


1.51 


1.4* 


3.28 


4.34 


5.23 




1.57 


1.55 


1.48 


3.26 


4.43 


5.26 




1.58 


1.59 


1.53 


3.Z0 


4.51 


5.30 




1.60 


1.62 


1.59 


3.13 


4.60 


5.34 




1.62 


1.63 


1.T9 


3.08 


4.68 


5.17 




1.65 


1,63 


1.86 


3.05 


4.70 


5.41 




1.68 


1.64 


1.9* 


1.07 


4.71 


5.45 




1.72 


1.66 


2.01 


3.08 


4.73 


5.48 




1.76 


1.70 


2.08 


3.09 


4.75 


3.31 






1.73 


2.09 


3,07 


4.79 


5.55 






1.76 


2.09 


1.07 


4.81 


5.60 






1.79 


2.11 

2.16 


3.0* 


4.81 

4.79 


5.65 
5.69 





-MONTHLY SUKNARY- 
1,79 2.9* 3.97 



1.44 
I 191 



2.19 
• 31) 



2.19 

( II 



2.94 
( 21 



3.29 4.82 
116) (101 



4.68 
I 7( 



5.71 
(31) 



1 

i 

3 

* 
5 
6 

7 

e 

9 
10 
11 
12 
13 
»* 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
72 
23 
24 
25 
26 

n 

2B 
29 
30 
11 



INST 
HA* 



INST 
WIN 



CNV lHONHf NT ONTARIO 
TORONTO 

»,», nr mLDixiND-MioFcu." 



0B9r»vlTION "ELL Ul 
IU»«8MTP (IF S, I.AL8INGH1H 



COUC 1 



LOT IS 



• ELL REC •■ 
UTM cn-oRm 
L*I « LONG, 



REC "EThOOI 
REC CO»HCOl 
"EHUNE BTl 
GNO (LEVI 

«tlL TYPE. 
"ILL L"Gi 



wiin 

2«)T EH0110 N1722B00 

<lj«J.SNtlBTH 60-31«e3t 

1 IOPH 



ASS RICOurilR DIAMETER OF BELLI t INCHES "U"P RITE 

hit 20 196* LENGTH OF CJS1«9» 10,5 FEET SPEC. CAP! n.a. 

2.2 FFFT i»o»F GROUND SURFACE LENGTH OF SCRFfNl ftipTTEO PIPS tnuIFER I MEOIUN S»ND 

680 FEtT ABOVE Sll LEVEL DEPTH OF "ELLl • ».* FEET OUALITY I FRE»« 

TnPSOIL II YELLO* S»*C> «| »RO«N )»ND I6| 0R» GREY SANO lit COARSE BR0»N SAND ill FINE GREY SAND J2| "(DIUH 
HARK SAND (IT, 



; 



DAILY "TIN NITER LEVELS REFERRF.fl TO DISTANCE fft FEtT 6EL0N GROUND SURFACE 



1 




10,41 


10,35 


• ,12 


i 




10, "1 


10,12 


0,11 


J 




10, M 


10,30 


4. JO 


« 




10.0* 


10,28 


4,28 


s 




1S.8J 


10,27 


9,20 


1 




10, 74 


10, 21 


4.2! 




10, T6 


10,23 


4.1« 


a 




10, T3 


10,20 


1,21 


4 




10.71 


10.18 


*.M 


ID 




10.6? 


10,15 


4,20 


11 


ii.ki 


10. (.0 


10,11 


4,18 


12 


11.29 


10,1.1 


10,07 


4.1* 


1) 


11,21 


to.** 


10,02 


4,11 


Itt 


11.2B 


16,17 


4,46 


4.04 


IS 


11. 2» 


10.11 


4,40 


9,04 


16 


11.22 


10.13 


4.B5 


4.01 


t» 


11.21 


10.51 


4,79 


4.01 


IS 


11,21 


10, OR 


'.'1 


8,49 


lit 


11 .21 


10, OS 


9,70 


8,47 


20 


11.20 


10, R4 


4,»6 


ft. 44 


li 


11. IS 


10. «» 


*,*B 


8,42 


22 


11.1* 


10,13 


4.54 


«,S4 


2) 


11.11 


10,411 


4.1* 


«,«T 


214 


11.12 


10, uo 


4.50 




2* 


11,11 


io, js 


9, at 




26 


11,10 


10, IT 


a, of 




27 


11, DT 


10. It) 


4.1J 




28 


11. 0* 


10.15 


«.»t 




2* 


11.01 




4.14 




j» 


14, «» 




4. J* 




it 


10, 96 




4, Si 





INST 
HAl 



INST 

NIN 



10.3a 
(28) 



10,45 
< II 



4.SS 



4.11 

(111 



10. Ja 
1 1) 





7.4* 


S,tl 


8,41 


9,66 


10,11 


10,98 




7.*! 


8, IT 


8,44 


4,70 


10,4* 


10,94 




7,44 


8,84 


8,94 


4,73 


10,18 






T.44 


8,10 


8. 47 


4.7* 


10,11 






T.«» 


*.» 


8.48 


4,TS 


10,13 






T.*» 


«.l* 


8,99 


4, «0 


10,1* 






7.4* 


ft. IT 


4,01 


4.82 


10, 18 






8,01 


4." 


4,83 


4.80 


10, ST 






S.Dt 


8.80 


4,0* 


9,87 


10,18 






8,01 


S,*S 


4,08 


4,84 


10.14 






8.4* 


8.82 


4.10 


4,41 


10,42 






Mi 


«.** 


4,!2 


4,4] 


10,** 






MS 


8,84 


MS 


4,4* 


10,** 






(.17 


«.*» 


4. IS 


4,99 


10,*! 






8,14 


8, TO 


4.1* 


10.02 


10, 48 






8,10 


».Tl 


4.1* 


10. 05 


10,71 






• .« 


».T1 


4. IT 


10.07 


10,72 






S.H 


1.71 


4, ID 


10,09 


10.71 






8.28 


I.7T 


4.M 


10.11 


10,71 






1,(4 


S,T* 


4.1! 


10,1* 


10,77 






8,10 


».St 


4,18 


10,18 


10. SO 




S.I* 


8, ID 


S»B) 


4,«1 


10,21 


10. SI 




S.IO 


«,11 


• ••» 


4,«4 


10,24 


10,82 




8, OS 


8.30 


».»* 


4,a« 


10.24 


10,81 




8,04 


S.1A 


*.«T 


4.89 


10,28 


10,8* 




i.« 


8,30 


• >•• 


4.11 


10.31 


10,8* 




l.ot 


8,80 


»»40 


4.11 


10,3* 


10,41 




8,00 
T.44 


Ml 


1.41 


*.*T 


10,17 


10,43 




».*1 


8,41 


».*! 


10,38 


14.4! 




7.4T 


8,1) 


§.»t 


4,81 


10,110 


10.9* 




7.»* 




8.43 


4.4* 




10,47 




*H 


ONThl* i!j»»»«»» 












i.U 


t.TI 


4,24 


10.04 


10.71 






I It 


8.88 


8,98 


4.4* 


10,12 






( 1) 


< 1) 


( 11 


[ 1) 






8,88 


».*4 


♦ .»* 


10.12 


10. 9T 






Etfl 


(11) 


Ul) 


(18) 


(11) 





11,09 
11,04 
11,08 
11,08 
11,07 
1 1 .07 

11,04 

11,0* 



3 

* 
* 
1 
t 

9 
10 

:. 

I; 
i» 
i* 

IT 
18 
14 
20 
21 
22 
21 
2" 
2* 
2* 
27 
26 
29 
JO 
31 



INST 

MIX 



INST 
WIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

R. M. OF HALDIHAND - 



NORFOLK 



REC METHOD! 
RFC COHHC01 
MEASURE PTi 
GND ELEVt 
WFLL TYPE I 
HELL I OG : 



OBSERVATION WELL *OT 
TOWNSHIP OF S. WALSINGHAM 



CONC. 



LOT 5 



WELL REC •: 
UTH CO-ORO: 
LAT t WNGt 



**01229 

Z-17 E53530O N*721000 

*2-39NORTH 80-S4NEST 



DIAMETER OF WLLr 
LENGTH OF CASING I 
LENGTH OF SCREEN! 
OCPTH OF NELL! 



T INCHES 
113.1 FEET 
NONE 
318 FEET 



PUMP RATE'. 
SPEC. CAP! 
AQUIFER : 

DUALITY t 



X.A. 

N.A. 

SHALE 
FRESH 



A3 5 RECOROER 
JUNE 1966 

3.0 feet above ground surface 
680 feet aboke sea level 

mTeo E Modish brown sand io. mueo brownish grey sano 20. reddish srty clay 30i iikeo brownish grey sano 35; 

MEDIUM SAND 10! FINE 5»NO 60, VERY FINE SANO 70! SROWN ClAVEY SILT. STONES TS, CLAYEY SILT 95, SILT 1H SILTY 
Cl!y 120* SILT clay! STORES i25, SILTY CLAY ITS, CLAY ISO, SILTY CLAY 221, CLAY 210, SILTY CLAY 2*0, STLTY CLAY, 
PEBBLES 295t SILTY CLAY 300! SUTY CLAY, PEBBLES AND SHALE 312, SHALE 31S. 



1 


10.12 


2 


10.15 


3 


10.17 


* 


10.20 


5 


10.21 


6 


10.22 


7 


10.21 


8 


10.19 


9 


10.20 


10 


10.21 


11 


10.21 


12 


10.22 


13 




1* 
IS 




16 

17 




* * 
16 








21 




22 




23 




2* 




2* 




27 




28 




24 




30 




31 





INST 

MAJ 

INST 
HTN 



19T* 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC OISTANCE IN FEET RELOW GROUND SURFACE 

KAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



APR 





9.72 


9.63 


4. 89 


9.77 


9.92 


10.27 


10.16 


10.06 


10.3* 


9.99 


1 


9.41 
9.92 


9. 73 


9.63 


9. 89 


9.78 


9.9* 


ID. 2* 


10.17 


10. OB 


10.3* 


9.99 


2 


9.73 


9.63 


9.89 


9.74 


9.47 


10.21 


10.17 


10.11 


10.35 


9.96 


3 


9*9* 


9.73 


9.62 


9.64 


9. 81 


10.00 


10.18 


10.19 


10.15 


10.27 


9.97 


* 


4.96 


9.71 


9.62 


9.69 


9. S3 


10.03 


10.16 


10.19 


10.17 


10.21 


9.99 


5 


9.9S 
9.99 
9.99 


9.71 


9.63 


9.85 


9. a* 


10.0* 


10.13 


10.21 


10.18 


10.18 


ID. 01 


6 


9.72 


9.6* 


9.8* 


4.6* 


10.10 


10.12 


10.22 


10.19 


10.18 


10.03 


7 


9.7* 


9.67 


4.8* 


4.85 


10.1* 


10.11 


10.22 


10.20 


10.20 


10.0 2 


© 


9,99 


9.76 


9.69 


9.8* 


4.8* 


10.17 


10.11 


10.23 


10.21 


10.21 


lo.oi 


9 


9.99 
4.91 
9.9* 
9.93 
9 .9* 


9,79 


9.71 


4.8* 


9. SI 


10. 2D 


10.12 


10.2* 


10.22 


10.22 


10.00 


10 


9.81 


9.73 


9.B1 


9.76 


10.23 


10.13 


10.2* 


10.23 


10.22 


10.01 


11 


9.83 


9.75 


9.74 


9.76 


10.17 


10.13 


10.2* 


10.2) 


10.15 


10.02 


1 2 


9.85 
9. 87 


9.77 


9.73 


9.7* 


10.31 


10.13 


10.22 


10.2* 


10.05 


10.03 


13 


9.76 


9.73 


9.77 


10.3* 


10.13 


10.22 


10.25 


10.02 


10.05 


1* 


9.95 

9.9* 
9.96 
9.96 
9.82 


9.89 


9.71 


9.73 


9.76 


10.37 


10.1* 


10.22 


10.2* 


10.0 2 


10.06 


15 


9,68 
9. 86 


9.71 


9.7* 


4.75 


10.34 


10.15 


10.22 


10.2* 


10.03 


10.06 


16 


9.72 


9.73 


9.7* 


10.** 


10.11 


10.22 


10.22 


10.05 


11.02 


17 


9.85 
9.82 


9.73 


9.75 


9.T* 


10.** 


10.1* 


10.22 


10.20 


tO.OT 


1Q.00 


IF 


9.76 


9.77 


9.7* 


10.*9 


10.15 


10.22 


10.21 


10.07 


10.01 


19 


9.71 

9.73 


9.81 


9.78 


9.78 


9.TS 


10.52 


10.13 


10.22 


10.22 


10.00 


10. Dl 


20 


9, SO 


9. SO 


9.79 


9.73 


10. *S 


10.1* 


10.23 


10.2* 


9.B3 


10,02 


21 


9.6* 


9.80 


9. SI 


9.80 


9.70 


ID. 58 


10.18 


10.23 


10.27 


9.81 


10.03 


2? 


9.56 
9.59 


9.80 


9.B1 


9.80 


9.69 


10.60 


10.19 


10.25 


10.28 


9.6 3 


10.01 


23 


9.91 


9.81 


9.80 


9.70 


10. IS 


10.19 


10,27 


10.30 


4.S5 


10.06 


2* 


9.63 
4.66 
9,69 


9. S3 


9,82 


9.60 


9.73 


10.55 


10.19 


10.25 


10.30 


9.86 


10.06 


25 


9, 66 


9. 8* 


9.80 


9.77 


10.13 


10.19 


10.20 


10.31 


9.89 


10.07 


26 


9. 68 


9.S6 


9.80 


9. SO 


10.50 


10.19 


19.16 


10.32 


9.92 


10.09 


27 


9.T1 


9.94 


9.87 


9. SI 


9.S* 


10.*7 


10.19 


10.18 


10.31 


9.93 


ID. 09 


?S 




9.91 


9. SB 


9. SO 


9.87 


10. *2 


10.19 


10.04 


10.32 


9.95 


ID. 10 


29 




9.75 


9.86 


9.T6 


9.90 


10.3* 


10.16 


ID. 06 


10.33 


9.98 


10.10 


30 




9.62 




9.TT 




10.30 


10.17 




10.35 




10.11 


31 



-MONTHLY SUNHARY- 
9.S1 9.7S 10.32 



10.03 MFAN 



4.62 
1311 


9.62 
1 *l 


9.72 
(171 


9.69 
(2*) 


9.92 

I 11 


10.10 
1 S) 


10.0 5 
(29) 


10.04 
110) 


9.80 
(221 


9.93 
123) 


INST 


9.9* 
129) 


9.89 
(30) 


9. B9 
( 1) 


9,92 
(30) 


10.62 
1231 


10.29 
( 1) 


10.27 
12*) 


10.40 
(101 


10.35 
1 31 


ID. 16 
123) 


INST 
MIN 












EHVUUHtttM (MiTSRIH 

TURUNTl] 

R. M. DF rlALUIMANO - 



NIIRFUL* 



OBSERVATION WELL 408 
TOWNSHIP l]F S. HALSINGHAM 



CUNC. 



RFC METHOD: Aj5 RtCURIlER 

REC LQHMCD: NOV. 1965 

MEASURE PT : 3.0 FttT ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 680 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: GRILLED 

HELL LOG: SAND ^ 1 ; S1LTY CLAY <t. 



DIA.HETF.R OF WELL: 5 INCHES 

LENGTH DF CASING: 20 FEET 

LENGTH DF SCREEN: 1 FEET 

DEPTH DF WELL: 24 FEET 



HELL REC »: 
UTH CU-URO: 
LAT (. LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AO.UIFER 
OUAL I TY 



44C1260 

l-ll E53S300 N472100D 

42-39NURTH H0-34WEST 

N.A. 

N . A . 

SILTY CLAY 

FRESH 



DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TD OISTANCE IN FEET 8EL0W GROUND SURFACE 



1 


10. 21 


9.63 


9.04 


7.95 


7.30 


6.50 


7.00 


8.15 


8.37 


9.49 


10.03 


10.22 


1 


i. 


10. 19 


9.56 


9.02 


7.92 


7.31 


6.56 


7.07 


8.17 


8.90 


9.52 


10.05 


10.18 


2 


J 


10,17 


9.52 


6.99 


7.88 


7.30 


6.60 


7.12 


8.20 


B.9i 


9.54 


10.06 


10. 18 


3 


4 


10.15 


9.48 


6.96 


7.84 


7.31 


6.64 


7.16 


8.23 


8.95 


9.56 


10.07 


10.17 


4 


5 


10. 13 


9.45 


6.92 


7.78 


7.30 


6.69 


7.21 


8.25 


8.97 


9.58 


10.08 


10. IT 


5 


to 


U. 10 


9.42 


8.85 


7.72 


7.30 


6.72 


7.26 


8.27 


9.00 


9.59 


10.11 


10. 16 


6 


7 


10,08 


9. 39 


b. 76 


7.68 . 


7.30 


6.76 


7.30 


8.29 


9.01 


S.ul 


10.13 


10. 16 


7 


a 


10.06 


9.36 


S.69 


7.63 


7.29 


6.81 


7.34 


8.31 


9.03 


9.62 


10.15 


10.15 


8 


9 


10.05 


9. 34 


E.61 


7.57 


7.25 


6.82 


7.39 


6.35 


9.05 


9.6 3 


10.17 


10. 14 


9 


10 


10.04 


9.33 


8.56 


7.53 


7.18 


6.83 


7.43 


8.38 


9.07 


9.63 


10.19 


10.13 


10 


11 


10.02 


9.31 


8.51 


T.51 


7.13 


6.87 


7.47 


8.40 


9.08 


9.66 


10.20 


10. 12 


11 


12 


10.01 


9.29 


3.44 


7.48 


6.99 


6.92 


7.52 


8.42 


9.10 


9.67 


10.21 


10.11 


12 


13 


10.00 


9.27 


8.38 


7.45 


6.79 


6.96 


7.57 


8.46 


9.11 


9.69 


10, *2 


10.10 


13 


I 1 * 


9.99 


9.27 


8.34 


7.42 


6.71 


6.99 


7.61 


8. 49 


9.14 


9.71 


10.23 


10.10 


14 


15 


9.93 


9.26 


8.30 


7.40 


6.66 


7.00 


7.63 


8.51 


9.15 


9.72 


10.24 


10.08 


15 


16 


9.97 


9.25 


8.27 


7.37 


6.64 


6.85 


7.68 


8.54 


9.17 


9.74 


10.25 


10.04 


16 


IT 


9.97 


9.23 


S.24 


7.36 


6.55 


6.81 


7.73 


S.56 


9.19 


9.75 


10.26 


10.01 


17 


18 


9.96 


9.21 


3.21 


7.35 


6.46 


6.86 


7.75 


8.58 


9.21 


9.77 


10.26 


9.99 


18 


19 


9.95 


9,20 


a, 19 


7.34 


6.46 


6.88 


7.79 


8.60 


9.24 


9.79 


10.26 


9.97 


19 


20 


9.34 


9.20 


8.17 


7.33 


6.45 


6.78 


7.82 


8.61 


9.27 


4.81 


10.26 


9.95 


20 


21 


9.93 


9.20 


8.14 


7.32 


6.44 


6.77 


7.86 


a.6j 


9.2B 


9.8 2 


10.2a 


9.93 


21 


22 


9.92 


9. 18 


8.12 


7.30 


6.43 


6.81 


7.91 


8.66 


9.3 


9.84 


10.26 




22 


23 


9.92 


9,17 


8.11 


7.28 


6.43 


6.92 


7.95 


8.68 


9.32 


9.86 


10.27 




23 


24 


9.91 


9. 17 


8.10 


7.28 


6.45 


6.99 


7.97 


8.70 


9.34 


9.88 


10.27 


9.96 


24 


25 


9.39 


9.13 


8.09 


7.28 


6.49 


7.02 


7.99 


8.72 


9.3 7 


9.90 


10.27 


9.96 


25 


26 


9. 8 7 


9. U 


B. 07 


7.29 


6.50 


7.04 


8.03 


8. 73 


9.40 


9.92 


10.28 


9.97 


26 


27 


9.64 


9.06 


6.05 


7.28 


6.52 


7.04 


8.06 


a. 76 


9. 43 


9.95 


10.27 


9.96 


27 


28 


9. 62 


9.06 


8.03 


7.28 


6.55 


7.07 


8.09 


8.76 


9.45 


9.97 


1 . 26 


9.95 


28 


29 


9.7d 




6-00 


7.28 


6.45 


7.08 


8.11 


8.81 


9.46 


9.98 


10.25 


9.95 


29 


30 


9.73 




7.98 


7.29 


6.40 


7.02 


8.13 


8.83 


9.48 


10.00 


10.25 


9.95 


30 


31 


9.69 




7.97 




6.41 




8.13 


8.35 




10. 01 




9.95 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 

6.85 7.65 



iNsr 

MAX 


9.67 
1 31 1 


9.05 
(231 


7.96 
1311 


7.28 
1231 


6.40 
129) 


6.44 
< 11 


6.99 
I 11 


3.14 
I 11 


8.86 
1 11 


9.49 
< 11 


10.02 
1 1) 


INST 

MIN 


10.22 
( 11 


9.67 
I 11 


9.05 
1 11 


7.96 
I 1) 


7.31 
i 41 


7.09 
(291 


8.14 
131) 


8.86 
Oil 


9.49 

I30> 


10.06 
1261 


10.47 
(30) 



INST 

WAX 

INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TDRONTO 

R. M. OF HALDIMAND - NORFOLK 



KEC METHOD: 
REC COMMCD: 
MEASURE PT: 
GNO ELEV: 
WELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELL 136 
TOWNSHIP OF WINOHAH 



A35 RECORDER 

MAY 20 1965 

FfcET AiOVE GROUND SURFACE 

825 FEET ABOVE SEA LEVEL 

DRILLED 

YELLOW SAND 9; GRAVEL AND STONES 12; 



DIAMETER OF HELL! 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH DF WELL: 



CONC. 

6 INCHES 
123 FEET 
NONE 
128 FEET 



WELL PEC «: 4403135 

UTM CD-ORD: Z-54 E690047 N6566042 

LAT t LONG: 57-80N0RTH 24-2. WEST 



PUMP RATE 
SPFC. CAP 
AOUIFER 
OL'ALITY 



GRAVEL 

FRESH 



VELLDW SAND 15". GREY COARSE SANO 22; CDARSE SANO 61: GRAVEL AND SANO 64; 



GR1Y CLAY 661 CLAY AND SAND 108t GRAVEL AND SAND 110; CLAY, SAND 116; GREY CLAY, SANT 121; HARD GRAVEL 128. 



1974 
DAILY MFAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IK FEET BELDW GROUND SURFACE 



1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
» 
10 

11 

12 
U 
14 
15 
16 
H 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



JAN 

11.26 
11.26 
11.21 
11.19 
11.15 
11.11 
11.10 
11.16 
11.09 
11.11 
11.07 
11.10 
11.15 
11.07 
11.04 
11.03 
11.03 
10.98 
10. »4 
10.87 
10.74 
10.73 
10.61 
10.61 
10.55 
10.48 
10.21 
9.48 
5.60 
9.63 
9.^6 



9.42 
1311 



11.27 
I 1) 



FEB 

9.46 

9.34 
9.29 
9.26 
9.24 
9.17 
9.10 
9.09 
9.09 
9.06 
9.06 
9.07 
9.04 
9.13 
9.15 
9.05 
9.06 
9.06 
6.99 
9.08 
9.14 
8.89 
6.95 
S.97 
8.92 
b.92 
8,91 
8.66 



6.31 
1261 



9.46 
I II 



MaR 

8.84 
S.B1 
3.75 
8.69 
8.61 
B.5B 
6.55 
8.55 
8.45 
8.45 
8.42 
a. 37 

e.36 

6.37 
8.35 
8.27 
B.3C 
3.32 
8.31 
8.37 
8 .32 
8.36 
8.37 
3.40 
8.4S 
8.42 
6.45 
6.45 
8.40 



8.25 
1161 



f-.S7 
I II 



8.42 
8.38 
8.40 
8.3 2 
8.37 
8.39 
B.39 



S.40 
8.41 
8.44 
8.48 
8.48 
8.49 
8.52 
8.51 
8.65 
8.68 



J UN 

8.T1 
8.73 
8. 75 
8.78 
8.7B 
B.79 
8.80 
8.82 
8.32 
8.81 
8.86 
8.89 
S.S9 
3. 89 
8.87 
B.79 
8.83 
8.84 
8 .BO 
8.74 
8.70 
3.66 
8.69 
8.72 
8.72 
8.72 
8.75 
8.78 
8.76 
8.70 



8.6B 


10.04 


10.79 


10,47 


10. 6B 


8.73 


10.02 


10.74 


10.53 


10.66 


8. 76 


9.91 


10.62 


10,56 


10.67 


8.77 


9.B3 


10.59 


10.56 


10.60 


8.61 


9. 82 


10.59 


lf>. 57 


10.57 


8.85 


9.B1 


10.58 


10.56 


10.54 


8,91 


9.80 


10.57 


10.56 


10. 5B 


8.94 


9.82 


10.57 


10.56 


10.59 


8.92 


10.01 


10.57 


10.56 


10.59 


8.92 


10.04 


10.57 


10.56 


10.58 


8.96 


10.00 


10.56 


111.59 


10.56 


9.04 


9.98 


10.50 


10. "9 


10.50 


9.07 


10.07 


10.44 


10.61 


10.47 


9.04 


10.17 


10.45 


10.52 


10.46 


8.94 


10.14 


10.46 


10.54 


10.49 


3.94 


10.07 


10.51 


10.54 


10.55 


B.97 


10.15 


10.49 


10.52 




8.96 


10.35 


10.52 


10.60 




B.95 


10.52 


10.57 


10.51 




9.00 


10.67 


10.58 


10.64 




9.03 


10.78 


10.59 


10.66 




9.04 


10.83 


10.60 


10.67 




9.07 


10.92 


10,64 


10.67 




9,07 


11.26 


10.64 


10.67 




9.16 


11.33 


10,59 


10.65 




9.51 


11.31 


10.59 


10.68 




9.81 


11.27 


10.63 


10. 6e 




9.95 


11.26 


10.59 


10.69 




10.08 


11.17 


10.44 


10.7(1 




10.11 


10.99 


10.45 


10.12 




10.00 


10.86 




10.70 





-MONTHLY SUMMARY- 

8.79 9.13 



8,65 8.67 
121) ( 1) 



8.90 
1121 



10.16 
(301 



9.80 
I 7) 



11.33 
(251 



10.41 
1291 



10. 82 
I II 



10.47 
( 1 I 



in. 75 
(301 



B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



MEAN 

INST 
MAX 

INST 
MIN 



21 



TORONTO 

BEG111M6L "HIMCTfALITY 



np 



nnflFovaMON well S^ 



r.flI»3HY 



RFC 4fTmi(ii 

BEC [WW 
HEISUBF PT| 
Sin FLIvi 
"Hi TYPft 
WELL L0I5I 



a!5 flFCO^F-R 
uyv, IB llbfl 
S.u FEET Artnvf 
63U FFEI IHllvf 
OBTl Lf n 
SDET HR0«4 CLAY 



i.XULlNrv SURFACE 
1M IF.VF.I 



nH«(TTEB (IF "FLLI 
I FNGT" nr CASTNGl 
|_F N GTH PF flCBEE*! 
OFPT" (IF «ElLt 



*.?S IHCHFS 
1111 fFET 



STnuFS I n ] .SOFT CkFY CI AY, 9T0WE& 58) HABO 



07 FFFT 

DFNSE h'HITE pnLOnTTF UT 



-ELI UK «l 
MTw rn.nurij 
I. AT * LONGI 

PiJftP BiTFr 

wee, c»pi 

10UTFEB I 

DUALITY I 



S802291. 

2-17 E6ta*un NU779BB0 

aj.mN0B7H 79-15w(st 



f>DLO«I Tt 

FUES" 



19711 
niRV rtflN klTFB LEVELS BEEEBRED 70 OIBTAUCE IN "FT BELO" GBCUNO SUBFACE 

»PB Hiv JUL JUL WS SFB OCT im 



1 


1.5? 


t.i-a 


l,?.i 


1.IB 


).<!« 


1.2* 


8 


1.60 


1.17 


1,19 


1.02 


!.!* 


1.59 


3 


1 .5! 


1.1" 


1,15 


1.05 


1.(15 


S.H5 


a 


1 .51 


1 .?l 


1 ,09 


0.911 


1.1! 


l.BS 


5 


1 .51 


1 ,?« 


11,97 


0.95 


1.1* 


1,?7 


fe 


1 ,119 


i ,n 


1,05 


1,00 


1.09 


l.»7 


1 


1.50 


i ,?« 


l«»l 


1,01 


1,11 


1.65 


It 


l.« 


1 .25 


1,11 


n.9rt 


1.1* 


1.65 


9 


1.51 


l..» 


1 ,09 


11,95 


1,00 


1.6* 


W 


1.51 


i .?» 


1 .09 


n.05 


1,09 


1,69 


11 


1 ,<"> 


i ,?« 


1.12 


(I.9B 


1,05 


1,62 


u 


i ,4* 


i .11 


1 ,119 


0.95 


O.Sfi 


1 ,67 


IS 


1 .01 


t.Sl 


1 .10 


11,9(1 


0,00 


1 ,** 


IB 


1 .55 


i,m 


1.IJ 


0,*6 


0.86 


1 .66 


15 


1 .119 


1 ."5 


»,.S 


11, Rl 


o.aa 


!.6J 


16 


1 ,50 


1 .IB 


1 , 119 


0,91 


0,*1 


l,«a 


17 


1 .hi 


1 ,17 


1.1" 


0,95 


O.BS 


1.*9 


18 


1 .60 


! ,a) 


1 ,11 


D,*6 


0.B5 




|0 


1.57 


).5"i 


1 .111 


0.99 


0,90 




20 


1 . ** 


1 ,m 


1,21 


1,0* 


0.91 




21 


l.*9 


1,50 


1 .IB 


1.06 


P. 95 




J? 


1 ,7U 


1 ,?6 


1 ,2l 


1,01 


0.92 




25 


1 .5T 


l,?7 


1 ,211 


0,96 


0.91 




2u 


1 ,UB 


1,15 


1,27 


(1,90 


I'.Ol 




M 


1 ,11 


1 .1? 


l.lu 


1.02 


1.07 




Jo 


1 .15 


1 .1? 


1,27 


1 ,00 


1,11 




27 


1 .IS 


1 ,11 


1 .29 


1,00 


1,1* 




w 


1 ,20 


1 .25 


1 .20 


1 .00 


1.2) 




29 


1 ,?n 




1.21 


1,00 


1.21 




so 


1.17 




1.U 


1.01 


1,21 




51 


l.no 




1 , 1 1 




1,23 





INST 

NAY. 



INST 



I .04 
(111 



1.7S 
(2?> 



I .12 
(?1) 



1 .5? 
(211 



n ,90 
( 51 



1 ,16 
(25) 



A. 96 



0,77 
(15) 



1 ,20 
I 11 



-MONTHLY SUHWARY- 



1.01 



0.711 


(1?) 


1 ,12 


(29) 



2 

5 
* 
7 
8 
9 
10 
11 
!2 

IS 

in 
15 
16 
17 
IB 
19 
?0 
21 
22 
PS 

2" 
2H 
2* 
27 
2B 
29 
50 

II 



INST 
Mi* 



INST 
MN 



ENVIRONMENT CNTARin 

Toronto 

regional municipality of waterloo 



OBSERVATION HELL OBT 
CITY OF CAHBR IDGE 



CONC. 



SEC MFTHOOT 435 SECORDER 

RFC COMMCO! FEB. 13 1959 

MFASURE "7! 2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

T.ND ELEV1 1046 FEF.T ABOVE SEA LEVEL 

WELL "tJGl TOPSOIL ?l BRCWN CLAY 91 GRAVEL, CLAY AND BOULDERS 20 I JJR AVE L fND^CLAlf^aOi^SAND, 



DIAMETER OF WELL1 
LENGTH OF CASINGl 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF NELL: 



10 INCHES 

107.5 FEET 

NONE 

2 41 FEET 



HELL REC • 

utk cn-nao 

LAT t LONG 

PUMP PATF 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
DUALITY 



2-17 F555 720 N48O65B0 
43-25NnRTH BO-19HEST 

356 ICPN 
15.6 IGPH/FT 
L I ME ST ONE 

FRFStt 



SANDT CLAY 92; FINE SANT 101 1 



BROKFN mW AND GREY U HE STONE 105" BBOHN ANO GREY L1-.ESTCNE HSi S ANO . BROHN AND GREY LWMTWf UT| •»<» 
WET AND BROWN L!«STONE? SAND 163i GREY LIME STONE 165, BROHN LtHESTONF 215: BROKN AND GRFY LI-ESTHNE 2401 GREY 



CUE 

LIKfSTONF 245. 



DAILY MEAN MATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEFT BELOW G90UNM SURFACF 



1 




97.15 


81.63 


2 


7B.RO 


'11.69 


76.49 


-3 


09.11 


B7.65 




4 


90.90 


90.90 




5 


B9.10 


n9.1B 




* 


92.20 


91.21 




7 


80.41 


91 ,OT 




S 


79.91 


90.73 




9 


BO. 31 


90.77 




10 


T9. 15 


82.66 




11 


BO. 91 


97.57 




12 


Ofc.33 


90.97 




11 


R3.55 


91.61 




14 


01.87 


91. 9B 




15 


77. IB 


91 .45 




1* 


76.57 


90, 7 9 




17 


01.59 


84.07 




1 


79. BO 


36.11 




19 


7B.90 


90.58 




20 


72.09 


91.99 




?[ 


77.92 


R9.60 




22 


S5.12 


RJ.50 




23 


B6.B1 


76.66 




2* 


12.26 


6B.12 




25 


86.25 


82.41 




26 


B4.1 i 


^4.74 




27 


71. 3L 


93.67 




2B 


77.89 


Rl .49 




29 


90,11 






10 


91.B4 






31 


92.27 







INST 

MAX 



INST 
»!N 



'j6.6FJ 


{2*.l 


93.6ft 


t20l 





78 . 14 


69.49 


81.69 


77.90 


82.20 


73.7 


76 . 1 5 


1 




69.96 


76.59 


B6.37 


76.34 


73.4 9 


84,36 


69.2 2 


2 




79.29 


87.09 


7B.17 


70.20 


67.65 


72.52 


73.31 


3 




99.99 


90.00 


78.43 


71.79 


66.9 9 


72.43 


86.04 


4 




91.76 


90.74 


77.55 


78.73 


76.24 


76.04 


76 . L5 


5 : 




92.03 


69.9* 


85.42 


97.21 


77.10 


79.95 


02 . 5 1 


6 




92.07 


76.94 


SB. 36 


80.76 


76.13 


85.15 


80.2 


7 




89.62 


B5.46 




92.30 


75.45 


B1.40 


78.9 6 


B 




76.3 5 


90.36 




87.94 


91.B8 


A3. 22 


69 .5 3 


9 




82.39 


89.3* 


SB. 16 


S3. 25 


81.59 


74.8 


71.60 


ia 




S4.70 


91.00 


89.23 


9 0.62 


74.44 


71.65 


74.6 1 


11 




67.66 


91.41 


76.99 


89.11 


7B.37 


72.66 


72.39 


12 




82 .95 


91.39 


79.31 


60.77 


76.16 


92.9 3 


73. 6 J 


13 




H3.47 


90.39 


38.60 


73.69 


75.47 


114. 63 


62 .06 


14 




75.74 


81.59 


90. B2 


B3.68 


70.62 


B7.69 


81.67 


15 




75.39 


76.58 


91.05 


74.21 


76,5? 


83.37 


72. TB 


16 




90.68 


79.0 


90.21 


77. B3 


78.74 


78.04 


72.9 9 


17 




79 .0 3 


79.11 


90.73 


72.17 


76.89 


72.85 


77.65 


16 




7B.42 


76.70 


90.70 


66.05 


80.04 


74.30 


78.8 9 


19 




91.18 


81.15 


90.11 


71.13 


80.70 


80.7 


T5.94 


20 




77.37 


77.07 


91.32 


70.26 


78.51 


76,54 


71.0 3 


2t 




76. 9B 


78.13 


91.78 


71.34 


77.79 


81.38 


66.7 


22 


no. 99 


BO. 67 


96.16 


91. 97 


74.40 


79.82 


65.24 


65.17 


23 


90.79 


B2.24 


as. 12 


75.79 


73.71 


73.82 


75.25 


64.73 


24 


79. 15 


80. T5 


76.89 


79.51 


76.25 


70. T4 


67.31 


70.00 


25 


72.97 


60-51 


86.5 7 


76.59 


76.77 


79.3B 


70.04 


65.95 


26 


77.56 
79.76 


79.55 


79.78 


78.42 


9J.22 


77. J4 


83.46 


64 . 2 9 


27 


77.9 2 


74.43 


76.9S 


79.76 


77.57 


89.44 


70 . 6 7 


2R 


80.97 


76.29 


80.52 


78.04 


75.92 


77.54 


81.79 


69.9 7 


29 


34. B 3 


71.59 


85.19 


80.25 


87.33 


78.97 


83-12 


66.99 


30 


85.12 




77. BB 


62.19 




77.50 




73 .74 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 

81.15 S3. 04 



65.12 
(301 



92.26 
( 71 



64.36 
I II 



91.52 
( 131 



64.37 
< 41 



9J.25 
I 121 



65.15 
I 161 



68.92 
1201 



66.06 
I 191 



91.72 
(291 



73.47 MFflM 



63.7 7 
1781 



69.24 
1151 



INST 
MAX 



I NST 
MIN 















ENVIRONMENT OMTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY Of WATERLOO 



OBSERVATION HELL 033 
TOHN OF ELHIRA 



REC METHOD: A15 RECORDER 

REC COMMCO: NOV. 30 194* 

MEASURE PT : 3.3 FEET A80VE GROUND SURFACE 

GND ELEVl 1163 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: SAND ANO GRAVEL OVERBURDEN 60. 



DIAMETER OF HELL: 20 INCHES 

LENGTH OF CASING: SO FEET 

LENGTH OF SCREEN* 9 FEET 

DEPTH OF HELL! 59 FEET 



HELL REC «: 6503534 

UTH CO-ORO: £-17 E535505 N4827750 

LAT 6 LONGI 43-27N0RTH B0-34HEST 

PUMP RATE: J50 IGPM 

SPEC. CAP: 10.0 IGPM/FT 

AQUIFER : SAND ANO GRAVEL 

OUALITV : FRESH 



1974 

DAILV MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOH GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



I 


26.45 


2 


26.31 


3 


2 7. 15 


4 


27.52 


5 


27.80 


6 


28.00 


7 


28. 15 


3 


27.55 


9 


2 7. 16 


10 


26.91 


11 




12 




13 




14 




15 




16 




17 




18 




19 




20 




21 
^2 




23 




2* 




25 





27 



INST 
MAX 



INST 
NIN 





20.42 


18.15 


16.15 


20.88 




19.51 


17.44 


15.83 


20.31 




18.32 


1T.41 


16.56 


20.57 




17.68 


16.68 


16.89 


21.39 




17.87 


16.90 


17.05 


21.81 




17.47 


IT. 26 


16.32 


22.17 




17.09 


17.45 


15. oa 


22.26 




15.79 


17.12 


15.02 


21.75 




15.40 


16.23 


15.02 


21.64 




15.80 


15.84 


15.15 


21.55 




16.53 


15.53 


15.28 


21.42 




15.38 


15.14 


15.26 


21.69 




15.35 


15.54 




21.68 




15.30 


15. T4 


14.90 


21.30 




15.88 


16.23 


15.54 


20.76 




16.80 


15. T3 


17.80 


20.83 




16.56 


15.49 


17.64 


20.57 




16.46 


16. 19 


17.14 


20.52 




16.45 


15.98 


17.16 


20.40 




16.59 


16.05 


18.76 


20.34 




16.78 


16. 13 


19.86 


20.21 




17.19 


15.82 


20.03 


20.20 


24. 19 


17.59 


15.39 


20.41 


20.38 


24.30 


17.16 


15.36 


20.77 


20.69 


24.07 


17.33 


15.33 


21.13 


20.32 


23.89 


16.72 


15.29 


21.41 


20.92 


23.28 


16.61 


16.14 


21.56 




22.24 


16.95 


16.34 


22.01 




21.55 


17.37 


16.23 


22.37 




21.14 


18.11 


16.14 


22.68 




20.72 




16.24 


22.06 




-MONTHLY SUHMARV- 








16.95 


16.21 








14.11 


14.58 








( 91 


1251 








20.64 


19.12 








( It 


I 1) 







1 

2 

J 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
10 
11 



14 
15 

16 

ii 

20 
21 



24 
25 
26 

27 
28 



INST 

MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO 



OBSERVATION HELL 082 
CITY OF KITCHENER 



REC METHOD: 
REC COMMCD: 
MEASURE PT I 
GND FLEV: 
HELL TYPE: 
HELL LOG: 



A35 RECORDER 

MAY 10 1958 

0.0 FEFT ABOVE GROUND SURFACE 

1020 FEET AflOVE SEA LEVEL 

DRILLED 

PREOUG 43! CLAY AND STONES 511 DRY GRAVEL 641 CEMENTED 

BPOUN CLAY 120: COARSE SAND 125; GRAVEL 127: UNKN 130. 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING! 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH Of HELL! 



6 INCHES 
130 FEET 
NONE 
130 FEET 



HELL REC «: 6500265 

UTM CD-ORD: Z-17 E544590 N4R06630 

LAT t LONG: 43-25N0RTH 00-2THFST 



PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
OUALITY 



15 IGPM 
0.71 IGPM/FT 
SAND AND GRAVFt 
FRESH 



GRAVEL 74! CLAY, HARDPAN ANO STONES 87: SANDY CLAY 90; 



INST 
MAX 



INST 
HIN 



DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

it 

18 
L9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3D 
31 




T4.26 


70.49 


66.40 


65.93 


65.84 


67.93 


70.06 


73.33 


75.21 


76.90 




69 . 09 


69.15 


65.95 


63.48 


65.46 


6T.87 


70.23 


73.79 


75.02 


77.51 




68 .01 


70.94 


69.24 


67.44 


64.87 


67.13 


70.53 


74.16 


75.08 


77.46 




71.73 


70.00 


68.2 8 


63.13 


65.87 


67.19 


69.76 


74.28 


75. 16 


77.51 




69 .84 


69.89 


67.81 


65.64 


46.17 


67.24 


69.70 


73.19 


75.46 


77.96 




72.95 


6B.72 


66.14 


65.96 


65.99 


68.13 


70.49 


73. 14 


75.86 


77.79 




70.77 


71.52 


63.54 


63.75 


65.84 


63.01 


70.93 


73.21 


75.14 


77.31 




74.09 


69.98 


68.05 


67,08 


66.49 


68.39 


70.51 


73.47 


75.25 


78.24 




68.72 


66. 36 


66.21 


65.03 


65. 9B 


6B.30 


70.89 


73.31 


75.98 


78.59 




67. 32 


66.4 8 


69.08 


65.91 


66.27 


68.49 


70.06 


73.33 


75.60 


78.16 




70.81 


69, C3 


67.45 


62.82 


66.71 


67. 87 


71.22 


''3.41 


75.62 


78.24 


71.44 
70.36 
7 3-5? 


69.81 


70.50 


65,15 


62.74 


66.17 


68.82 


70.84 


74.40 


75.70 


79.12 


T2 .72 


66.25 


63.24 


64.62 


66.87 


69. 14 


70.17 


73.75 


7f.65 


78. 4B 


69.45 


70.42 


62.47 


66.65 


66.02 


6B.49 


7 0.65 


73.40 


76.11 


T8.77 


72. 51 


72,84 


69. 12 


62.43 


66.91 


66.86 


69.02 


71.65 


73.20 


76.04 


76.5 8 


74.96 


69,33 


64.54 


67.95 


65.32 


64.96 


69.43 


71.01 


73.40 


76.47 


78.63 


74.63 


66.87 


63.89 


65.27 


62. TO 


66.10 


63.73 


71.75 


74.11 


76.37 


79.06 


74. 88 


70.33 


67.95 


68.21 


66.01 


66,94 


69.58 


71.11 


73.91 


76.30 




71.69 


69.73 


64.40 


65.41 


60.32 


66.5 2 


69.27 


71.30 


73.99 


76.38 




69.45 


71.58 


68.8 1 


65.65 


60.62 


66.88 


63.59 


71.54 


74.72 


76.56 




74.26 
74. 2 I 


70.82 


69.86 


63.22 


64.20 


67.01 


69.05 


71.43 


74.22 


77.04 




70.63 


63.76 


67.02 


62.08 


47.29 


69.86 


72.26 


73.44 


76.48 




71.35 
74.63 
72.61 


69.48 


65.03 


67.55 


65.03 


66.73 


70.03 


72.25 


74.64 


76.30 




72 .06 


63.83 


64.5? 


64,86 


67.67 


69.60 


71.69 


74.92 


77.13 




71.26 


68.83 


67.95 


64,35 


66.90 


69.18 


72.60 


74.42 


76.88 




72.03 


69,93 


66.68 


68.23 


64.82 


66. 7 B 


70.16 


7 2.30 


75.01 


76.91 




68.70 


71. 5Z 


69. 61 


64.25 


65. 19 


67.7 1 


69.36 


72. Bl 


74.56 


76.93 




72.11 


71.39 


69.93 


67. 13 


64.95 


67.0 8 


69.17 


72.30 


75.21 


77.55 




73.38 
72,1=1 
71.74 




68.05 


65.76 


65.41 


68.05 


69.7 2 


72.47 


74.73 


77.40 






66. 10 


65.49 


65.18 


67.37 


70.41 


73.05 


74. B3 


77.22 






64.75 




64.93 




69,5 8 


73.20 




76.85 





-MONTHLY SUMMARY- 
64.62 66.58 68.83 



66.61 
I 1B1 



T4.58 
1 81 



£0.12 
1311 



72.06 
( 1) 



59.11 
I II 



69. Bl 
I 61 



56.96 
(19! 



70.83 
1 71 



68.17 
1301 



66.36 
< 31 



70.49 
1311 



69.12 
I 101 



73.27 
(311 



71.92 
114) 



75.97 
1281 



74.21 
< 81 



78.37 
(29 1 



1 

2 

3 
4 
5 

4 

7 

B 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

It 
17 
18. 
m 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 8 
29 
3D 
31 



INST 

MAX 



INST 
HIN 



23 



CNVIROMMEUT ONTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY Of WATERLOO 



OBSERVATION WELL 394 
TOWNSHIP Of K. DUMFRIES 



REC METHOD: A3S RECdROEP 

REC COHMCD! NAY 10 L973 

MEASURE PT I q.O EEET ABOVE GROUNC SURFACE 

CND ELEV: 10*0 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: CUE 

HELL LOG: OVERBURDEN 33. 



DIAMETER OF WELL: 30 INCHES 

LENGTH OF CASING: 33 FEET 

LENGTH OF SCPEENl NONE 

DEPTH OF WELL: 33 FEET 



WELL BF.C •: 
UTN CO-ORO! 
LAT t LONG: 

PUMP RATE: 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



6503 795 

7-1 T 6544080 N4 79B8O0 

43-21N0RTH 80-2TKEST 



N.A. 

OVERBURDEN 

FRFSH 



FEB 



197+ 
DAILY MEAN MATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET 8EL0W GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


30.73 


30.7* 


30.42 


2 


3 0.79 


30.7* 


30.41 


3 


30. 80 


30.73 


30.39 


* 


30. SI 


30.71 


30.25 


5 




30.69 


30. as 


6 




30.67 


29.93 


7 




30.67 


29.94 


1 




30.67 


29.94 


« 




30.66 


29.95 


1? 




30. 6*. 


29.95 




30.63 


29.93 


12 




30. 57 


29.93 


L3 




30.5 8 




1* 




30.58 




15 




30. 58 




16 




30.58 




IT 




30.58 




ie 


30.99 


30.57 




19 


30. 98 


30.56 




20 


33.98 


30.57 




21 


30.99 


30.57 




22 


3 0.99 


30.52 




23 


30.99 


30.48 




24 


30.99 


30.47 




25 


30. 99 


30.47 




26 


30.98 


30.46 




27 


30.91 


30.44 




28 


30.84 


30.43 




29 


30.8(1 






30 


30.76 






31 


30.77 







\ 

3 
4 
5 

4 
i 
» 

i 

10 

11 

12 
13 
14 
15 

16 

n 

is 

19 
20 
21 

" 
23 

24 
25 
2o 
27 
28 
29 
30 
31 



-MONTHLY SUNM1RY- 



INST 

MAX 



INST 
M1N 



30.43 
I2S) 



30.77 
I II 



INST 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF MATERLQO 



OBSERVATION HELL 39* 
TOWNSHIP OF N, DUMFRIES 



WELL REC HI 
UtM CO-OROI 
LAT & LONG: 



6500679 

2-17 E54T950 N4800000 

43-21N0RTM S0-2SWEST 



REC METHOD: *F' TYPE RECORDER 

REC COHHCO: HAY 9 1973 

MEASURE PT: 2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 1015 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TTPE: DRILLED 

WELL LOG: PREDUG 17i QUICK SARD 4* i COARSE SANDi FINE GRAVEL 50. 



DIAMETER OF WELL: « INCHES 

LENGTH OF CASING* 41 FEET 

LENGTH OF SCREEN: 5 FEET 

OEPTH OF WELL: 46 FEET 



PUMP RATE! 40 I GPU 

SPEC. CAP: 1.54 IGPH/FT 

AGU1FER : SAND AND GRAVEL 

QUALITY : FRESH 



DAILY MEAN WATER LEVELS MFERHEO TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


10.64 


9.69 


9.69 


9.55 


2 


10. A3 


9.67 


9.64 


9.44 


3 


10.63 


9.66 


9.58 


9.41 


4 


10.62 


9.66 


9.54 


9,28 


5 


10.61 


9.6B 


9.49 


9.20 


6 


10.61 


9.69 


9.35 


9.13 


7 


10.61 


9.69 


9.06 


9.09 


« 


10.63 


9.72 


8.97 


9.08 


9 


10.62 


9.72 


B.95 


9.07 


10 


10.62 


9.76 


B.9* 


9.07 


11 


10.62 


9,77 


9.00 


9.10 


12 


10.62 


9.79 


9.01 


9.10 


13 


10.62 


9.82 


9.06 


9.11 


14 


10.63 


9.S4 


9.10 


9.10 


15 


10.64 


9.87 


9.12 


9.10 


16 


10.64 


9.90 


9.13 


9.13 


IT 


10.65 


9.90 


9.17 


9.13 


19 


10.65 


9.90 


9.22 


9.14 


19 


10.65 


9.93 


9.24 


9.18 


20 


10.65 


9.92 


9.30 


9.19 


21 


10.65 


9.93 


9.31 


9.19 


22 


10.64 


9. 98 


9.34 


9.18 


23 


10.63 


9.91 


9.38 


9.21 


24 


10.61 


9.75 


9.42 


9.24 


25 


10.58 


9.73 


9.46 


9.26 


26 


10.54 


9.70 


9.46 


9.26 


27 


ia. 4 e 


9.69 


9. 48 


9.27 


2B 


10. 26 


9.69 


9,50 


9.28 


29 


10.01 




9.52 


9.30 


3d 


9.82 




9.51 


9.31 


31 


9. 72 




9.53 





3 

4 

5 
6 
7 
B 
* 
10 
11 
12 
u 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 



-MONTHLY 5UNMARY- 



INST 

HA* 



iNSr 

MIN 



9. 7 
1311 



10.66 
1171 



9.65 
I 3) 



9.99 
1221 



8.93 
1101 



9.69 
< I) 



9.06 
< 101 



9.56 
I 1J 



snsi 

MAX 



INST 

MIN 



ENVIKONMENI ONTAMU 

TURONTL1 

REG1UNAL MUNICIPALITY l]F HATbRLLlO 



LbSERVATION HELL 24 7 
1GHNSHIP UF WILHUF 



REC METIIUD : 
REC CQHMCD: 
MEASURE PT : 
liND tLFv: 
HELL TVPt: 
WELL LOU! 



bAJTT RECORDER 

JUNE 196i 

3.5 FEET AOUVE GROUND SURFACE 

12J0 FEEI ABOVE SEA LEVEL 

DRILLED 

TUPSOIL 4i bhOhN CLAY i i BLUE CLAY 75; 



tRS 

2 INCHES 
109 FEET 
10 FEEI 
119 FtET 



DIAMETER UF HELL: 
LENGTH Of CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
CEPTH OF HELL: 

SILTY CLAY 88; CLAY 105; GRAVEL ulTH THIN STREAKS OF CLAY 121. 



HELL REC *: 
UTH LO-OftD: 
LAT I LONG: 

PUHP RATE 
SPEC. CAP 
AOUIFER 
QUALITY 



6502371 

2-17 E533925 N480a600 

43-26N0RTH a0-35WEST 

lo IGPM 
10.7 IGPM/fT 
GRAVEL WITH CLAY 
FRESH 



t 


63. 55 


64.01 


L4.09 


63.95 


63.91 


2 


o3. 52 


63.90 


63.94 


S3. 90 


63.76 


3 


63. 71 


63.96 


63. ai 


63,93 


63.68 


* 


6 3. 68 


63.99 


63.84 


61. B 2 


63.84 


5 


63. 72 


64.07 


63.94 


64. OD 


63.61 


b 


63. 79 


03.B9 


63.92 


64.01 


63.60 


7 


63.69 


63.93 


04. 05 


63.92 


63.77 


8 


63.50 


63.85 


64.09 


64.00 ' 


63.70 


9 


Oj.61 


03.97 


oi.93 


63. 86 


63.62 


10 


O3.05 


63.32 


64. 18 


63.98 


63.75 


1L 


63. 76 


63.95 


64.01 


63.99 


63.59 


12 


63.91 


63.90 


64.02 


63.7 9 


63.45 


13 


63. 9U 


63.92 


64.06 


63.79 


63.74 


I* 


63.59 


64. lb 


64.04 


63.63 




15 


63.06 


04.08 


63.95 


63.84 




16 


63.71 


U3.80 


t3.B0 


63.95 




17 


64.01 


63.94 


63.90 


63.87 




IS 


6 3.78 


63.91 


63.95 


63.88 




19 


63.99 


63. 72 


63.98 


64.00 




20 


63. 73 


64.14 


64.08 


63.95 




21 


o.J.72 


b4.06 


63.88 


63.78 




22 


63. 116 


63.58 


64. OS 


63.64 




23 


63.87 


64.21 


64.06 


63.7 7 




24 


63.95 


64.14 


64.14 


U3.VIJ 




25 


63.91 


04.06 


64.17 


63.91 




26 


63. 75 


64.12 


63.90 


63.38 




27 


63.74 


63. 96 


64.06 


63.85 




28 


63. 1)3 


63.90 


64.00 


63.78 




29 


63.92 




63. Bl 


63. TT 




30 


63. BL 




63.68 


63.74 




31 


63.63 




63.95 







1974 
0A1LY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP UCT NOV 

62.26 

62.32 
62.17 
62.18 
62.18 
62.35 
62.35 
62.30 
62.29 
62.20 
62.05 
62.06 
62.10 
62.20 
62.20 
62.33 
•62.20 
62.15 
62.07 
61.89 
62.07 
62.36 
62.19 
62.08 
62.21 
62.27 



63.17 
63.06 
63.65 
62.7 
62.59 
62.67 
62.65 
62.63 
62.61 
62.38 
62.58 
62.42 
62.41 
62.57 
62.48 
62.57 
62.56 
62.42 
6^.41 
62.33 
62.32 
62.35 
62.36 
62.3 3 
62.36 
62.32 
62.27 



t.2.09 
62.08 
62.08 
62.17 
02.16 
62.00 
61.88 
61.91 
62.04 
61.94 
62.13 
01.98 
62.08 
O2.01 
62.03 
61.93 
o2. 12 
61.92 
61.99 
01.87 
61.98 
61.93 



10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
IT 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

2b 

27 
28 
29 

30 
31 



-MONTHLY SUMMARY- 



INST 
MAX 



INST 

MIN 



63.38 
(27 1 



64. LI 
I 171 



63.43 
122) 



64.29 
[231 



63.62 
( 41 



04.31 
(25) 



63.42 
1141 



64.11 
( 1) 



INST 
MAX 

INST 

MIN 



ENVIRONMENT ONI ARID 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO 



OBSERVATION WELL 396 
TOWNSHIP OF HILMOT 



BRN 



WELL REC ii 
UTM CO-ORD: 
LAT 6 LONG: 



6502145 

2-17 E530300 N4804475 

43-24N0RTH 80-37WEST 



REC METHCO: 
REC COMMCU: 
MEASURE PT: 
GNU ELEV: 
HELL TYPE: 
HELL LOG: 



BRUTT RECORDER DIAMETER OF WELL: 2 INCHES PUMP RATE 

JUN. 13 1973 LENGTH OF CASING: 144 FEET SPEC. CAP 

4.6 FtET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: 11 FEET ACU1FER 

1200 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WELL: 155 FEET OUALITV 

DRILLED 

SRUHN CLAY 8; SAND 17: SAND AND GRAVEL 38; BOULDERS, GRAVEL AND BROHN CLAY 51 

60; SILTY SAW) WITh CLAY STREAKS 128; GRAVEL, SANO KITH BOULDERS 155; SAND ANO FINE GRAVEL 182; GREY CLAY 205; 

GREY CLAY, GRAVEL 216: CEMENTED SAND, GRAVEL 218; BEDROCK 218. 



25 IGPM 
6.58 IGPM/FT 
SAND AND GRAVEL 
FRESH 



BROWN CLAY CHANGING TO GREY COLOR 



DAILY HEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



JUN 



SEP 



1 


45.17 


44.46 


2 


45.22 


44.44 


3 


45.01 


44.40 


4 


44.93 


44.33 


5 


44. B6 


44.39 


b 


44.76 


44.32 


7 


44.76 


44.29 


8 


44.90 


44.2 


9 


44,77 


44.23 


10 


44.72 


44.15 


11 


44. 6B 


44,24 


12 


44.65 


44.21 


13 


44.76 


44.21 


14 


44.88 


44.42 


15 


44.65 


44,41 


16 


44.54 


44.15 


17 


44.57 


44,17 


18 


44.76 


44.15 


19 


44.75 




20 


44.64 




21 


44.04 




22 


44.50 




23 


44.02 




2* 


44.53 




25 


44.58 




26 


44.61 




27 


44.54 




28 


44.26 




29 


44.42 




30 


44.22 




31 

MEAN 


44.28 
44.69 




INST 


44.10 




MA» 


(28) 




INST 


45.26 




MIN 


1 2) 







46.22 


46.45 


46.75 




46.27 


46.60 


46.77 




46.23 


46.63 


46.70 




46.26 


46.61 


46.68 




46.35 


46.71 


46.69 




46.31 


46.80 


46.87 




46.24 


46.95 






46.24 


47.03 






46.25 


47.12 






46.21 


47.34 






46.18 


47.53 






46.13 


47.72 






46.16 


47. 04 






46.29 


47.92 






46.27 


48.19 






46.33 


48.2° 






46.23 


4B.40 






46.34 


48.63 






46.37 


48,33 






46.36 


48.09 






46.30 


47. B5 






46.36 


47.47 






46.41 


47.15 






46.33 


46.8? 






46.13 


46.54 






46.13 


46.63 






46.21 


46.68 




46.13 


46.26 


46.71 




46.10 


46.26 


46. T5 




46.11 


46.41 


46,76 




46.10 




46.74 





-MONTHLY SUMMARY- 



46.05 
127) 



46.53 
(271 



46.43 
! 1) 



40.72 

tie) 



7 
8 
* 
10 

IS 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

2? 
22 

23 
24 
25 

21 
28 
29 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



25 



tNVl*ON«tNl *ll*i( 
TCRCNTt 
blti-LlN&TPH COUNTY 



OBSfVATlON WELL 440 
TOWNSHIP OF ERAMOSA 



CONC. 



WELL PFC «: 
U1M CD-GRD: 
LAT C LCNG: 



6700542 

Z-17 1571167 N4827731 

43-36NURTH 80-07WE5T 



Bi-.C He IxOO ; 
RFC COHHCD: 
MFASUK.F f-T: 
GNO ELEV1 

HELL TYPE: 
HELL LOG: 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREENt 
DFplH OF NFIL: 



A3S RfCORDtR 

jOE 19ts6 

3.0 FF'T AbLVf L.RLUNL SURFACE 

1115 FEET AbOVt SfcA LfcYEL 

FINt^BROwN SANU ANO SILT 10: hAMP DARK BROWN FINS SAND 16! FINE BRCWN SAND AND SILT 26; SAND AND Gf.AVEL ?9 \ 
BEDROCK 31. 



5 INCHES 
26 FEET 
5 FEET 
31 FFET 



P(JMP PATE: 
SPFC. C«i> 
AfiUIFF" 
QUALITY 



36 1GPM 
2.30 IGPM/FT 
SAND AND GRAVEL 
FRESH 



1 


10.84 


8.92 


7.37 


1 


10.82 


9.70 


7.32 


i 


10.78 


e.53 


7.2.5 


4 


10.73 


6.35 


6.89 


5 


10,68 


e.22 




6 


10.63 


a. lo 




7 


1 D.bO 


7.»e 




• 


10.57 


7.90 




9 


10.55 


7. US 




1C 


10.43 


7.84 




11 


10.52 


7.78 




12 


10,62 


7,76 




13 


10. M 


7.71 




14 


10. 48 


7.71 




15 


10,43 


7.69 




It 


10.42 


7.67 




IT 


10.40 


7.65 




18 


10.37 


T.63 




le 


10.36 


7.61 




20 


10.35 


7.61 




21 


10.33 


7,61 




22 


10.31 


7.56 




23 


10.30 


7.52 




f 


10.29 


7.48 




es 


10.28 


7.46 




26 


10. 23 


1.45 




2T 


10.05 


7,44 




2* 


«*m 


7V4L 




2* 


4.57 






30 


9.33 






31 


9.12 







INS1 

MAX 



INST 

KIN 



9.02 
131) 



10.85 



7.40 
US) 



9.02 
< II 



1974 
DHL* MEAN HaTEP LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

(PR HAY 4UN JUL AUG SEP OCT NOV 





3.22 


3.45 


4.07 


6. 27 




3.17 


3.37 


4.14 


6.33 




3.17 


3.29 


4.19 


6.38 




3.05 


3.21 


4.24 


6.44 




3.01 


3.13 


4.29 


6.31 




3.00 


3.06 


4.38 


6.59 




2.90 


2.96 


4.44 


6,67 




2.04 


2.99 


4.49 


6.89 




2.(5 


3.04 


4.55 


6.96 




2.82 


3.10 


4.63 


7.02 




2.82 


3.14 


4.73 


7.09 


3.67 


2.90 


3.27 


4.79 


7.15 


3.71 


2.B9 


3.36 


4.86 


7.21 


3.74 


2.95 


3.41 


4.92 


7.28 


3.69 


2.94 


3.44 


5.00 


7.35 


3.63 


2.93 


3.45 


5.10 


7.40 


3.63 


3.34 


3.52 


5.19 


7.46 


3.59 


3.71 


3.60 


5.2T 


7.54 


3.53 


3.90 


3.64 


5.33 


7.63 


3.49 


4.01 


3.60 


5.41 


7.71 


3.51 


4.09 


3.58 


5.50 


7.79 


3.55 


4.12 


3,65 


5.5* 


7.87 


3.53 


4.10 


3.72 


5.65 




3.47 


4.03 


3.78 


5.72 




3.42 


3.97 


3,83 


5.78 




3.40 


3.91 


3 .88 


9.84 




3.36 


3.83 


3.97 


5.89 




3.38 


3.TB 


4.04 


5.95 




3.29 


3.76 


4. OS 
4.02 


6.02 
6.11 
6.20 





-M0N1HLY SUMNARY- 
3.40 3.49 5.11 



2.80 
(11) 






2.94 
< 7) 

4.07 
1291 



4.04 
« 1) 



6.24 

Oil 







11.50 


12.37 


1 






11.53 


17.38 


2 






11.57 


I2.*l 


3 






11.61 


12.44 


4 




10.39 


11.65 


12.4* 


5 




10,41 


11.69 


12.46 


6 




ln.44 


11.75 


12.47 


7 




10.51 


11.79 


12.47 


e 




10.55 


11.82 


12.47 


t 


8.85 


10. 5B 


11.86 


12.46 


10 


8.TZ 


10.63 


11.89 


12.46 


11 


8. SB 


10.67 


11.91 


12.46 


12 


8.45 


10,71 


11.95 


12.92 


13 




10,73 


11.99 


12.77 


14 




10.77 


12.03 


12.81 


15 




10.62 


12.06 


12.85 


16 




10.86 


12.10 


12.89 


17 




10. °1 


12.13 


12.94 


IS 




10.95 


12.15 


12.96 


19 




10.99 


12.15 


12.99 


20 




11.04 


12.17 


13.00 


21 




11.08 


12.21 


13.02 


22 




11.12 


12.2? 


13.04 


23 




11.14 


12.23 


13.06 


24 




11.18 


12.25 


13.08 


25 




11.24 


12.2 7 


13.12 


26 




11.29 


12.28 


13.15 


27 




11.34 


12.29 


13.18 


28 




11. 3B 


12.33 


13.21 


89 




11.43 


12.36 


13.23 


30 




11.46 




13,24 


31 



11.46 

( 11 



12.36 
130) 



12.79 MEAN 



12.36 
I 1) 



13.25 
131) 



INS7 

KAX 



INST 

BIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 
TORONTO 
WELLINGTON COUNTY 



R6C HETHOO: 
REC COMHCD: 
MEASURE PI: 
GNO ELEv: 
WELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION HELL 432 



TOWNSHIP OF ERIN 



CONC. 



W*LL RFC »: 
IITN CC-DRD: 
LAT £ LONG: 



6700628 

Z-17 E574860 N4935410 

43-40NORTH 60-04WES7 



DIAMETER OF WELL! 
LENGTH OF CASING! 
LENGTH OF SCREEN! 
DEPTH DF HELL: 



A35 RFCCSRDFR 

HAY 1966 

3.0 FEET AEOVt GROUND SURFACE 

1200 FEE1 A60VL 5EA LEVEL 

Seii L £uiNY TILL 151 SKTY, STCNY TILL 301 FINE 6R0HN SILT SAND WITH STONES J5J 

VFRU S1UNY TILL 1. .J±*fc_S« -.- FINE T0 M ED 1UH GRAVEL 10"! FINE 10 MEDIUM SAND 105. 



7 INCHES 
95 FEET 
5 FEET 
100 FEET 



PUMP RATE: 
SPFC. CAP: 
1CUIFER ! 
OUALITY : 



N.A. 
N.A. 
GRAVEL 
FRESH 



GREY SILTY, STONY TILL TO: 



STONY 



BUFF ULL 93: COARSE 5AN0 AND FINE GRAVEL 96! 



10 
11 

Ik 

13 
14 
15 
16 
17 
Is 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
3u 
31 



INST 
MAX 



INST 

mIn 



JArt 

43.41 

43.40 

43.35 

43.31 

4i.2? 

43.22 

43.lt 

43.21 

43.22 

43.20 

43.16 

43.14 

43.15 

43.11 

43.07 

43.07 

43.10 

43.15 

43.13 

43.12 

43.07 

43.05 

43.04 

43,01 

43.00 

42.95 

42.tf2 

42.7b 

42.63 

42.46 

42.33 



42.30 
(31 I 



43.42 

i n 



Fif 

42.29 

42.21 

42.11 

42.06 

4 2.03 

42,00 

41.90 

41 .69 

4 1.88 

41.87 

41.86 

41. B6 

41,87 

41.91 

41.95 

4 1.93 

41. 48 

41. 87 

41.B5 

41. 86 

4 1.93 

41.92 

41. 66 

41.91 

41.90 

41. 89 

41.87 

41,31 



41.79 
129) 



42.30 
I II 



MAR 

4 1.79 

41.79 

41.76 

41.62 

41.34 

40.99 

4U.60 

40.25 

39. B8 

39,61 

39.46 

39.27 

39.16 

39.12 

39.07 

38.96 

38.94 

36.92 

38.93 

3B.97 

39.01 

39.0i 

39.04 

39.08 

39.17 

34.2i 

39.21 

39.23 

3*. 23 

3Y.20 

39.16 



38.92 

lit, 1 



41.79 
I 1 I 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REfERREO TO DISTANCE IN FEET 8FL0H GROUND SURFACE 

JUN Jut . AUG S«P OCT NOV 



APR 

39.24 
39.27 
39.22 
3 8.97 
3B.T7 
38.62 
38.53 
3 8.4S 
38.40 
38.33 
38.32 
38.28 
38.18 
38.10 
3B.03 
37.97 
37.93 
37.91 
37. SB 
37.8 3 
37,84 
37.91 
37.96 
37.97 
37.90 
37.88 
37.BB 
37.88 
37.89 
37.86 



37.81 
(201 



39.28 
I 31 



BAY 

37.82 

37.81 

37.83 

37.77 

37.74 

37.76 

37,75 

37. 6B 

37.67 

37.69 

37.70 

37.80 

37.90 

37.94 

38. 03 

38.03 

38.19 

38.52 

3B.T6 

38,93 

39.09 

39.22 

39.31 

39.33 

39.29 

39.24 

39.20 

39.15 

39.13 

39.12 

3 9.09 



38.99 

38 .B6 
3B.7B 
3B.70 
38.61 
38.54 
38.51 
38.54 
3S.46 
38.43 
38.37 
38.25 
38.13 
38.05 
38,03 
39.05 
38.11 
38.20 
38.27 
38,30 
38.27 
38.22 
38.25 
38.32 
3S.37 
38.41 

3 a .47 

38,48 
38,48 

38.47 



38.47 
38.51 

38.58 
38.68 
38.84 
38.93 
39.01 
39.07 
39.12 
39.17 
39.27 
39.38 
39.47 
39.51 
39.54 
39.67 
39.79 
39.86 
39.90 
40.00 
40.10 
40.17 
40.24 
40.32 
40.39 
40.47 
40.53 
40.56 
40.62 
40.66 
40,75 



-MONTHLY SUHHARV- 
3 5.40 38.40 39.66 



3 7.66 
( «1 



39.35 
1231 



38.03 
(141 



39.07 
1 1) 



3 8.47 
I 11 



40. BO 
(311 



40,94 
40.90 
40.94 
41.00 
41.09 
41.19 
41.35 
41.42 
41.49 
41.53 
41.62 
41.67 
41.72 
41.74 

41. B7 
41.93 
41. 9B 
42.03 
42.10 
42.20 
42.28 
42.35 
42.41 
42.47 
42.53 

42. 5B 
42.63 
42.69 
42.75 
42.82 
42.88 



40.80 
I 1) 



42,91 
1311 



42.45 

43.03 

43.09 

43,12 

43. IB 

43.23 

43.25 

43.29 

43.34 

43.38 

43.43 

43.48 

43.54 

43.61 

43.67 

43.7? 

43.74 

43.76 

43.81 

43.9* 

43,91 

43.96 

44.«? 

44.07 

44.09 

44.10 

44.15 

44.21 

44.?? 

44.27 



42.91 
I II 



44.34 
(30) 



44.35 

44.39 

44.44 

44.48 

44.50 

44.53 

44.57 

44.60 

44.6? 

44.65 

44.69 

44.74 

44,78 

44.80 

44.81 

44.62 

44.83 

44.67 

44.92 

44.97 

45.00 

45.02 

45.04 

45.05 

45.07 

45.1! 

45.14 

45.17 

45.20 

45.2? 

45. ?3 



44.34 
I t) 



45. ?4 
1311 



45.24 

45.26 

45. 2B 

45.30 

45.34 

45.39 

45.41 

45.43 

45.44 

45.44 

45.45 

45.45 

45.45 

45.47 

45.49 

4 5.50 

45.51 

45.52 

45,5? 

45.51 

45.50 

45, 4F 

45.45 

45. 3B 

45.34 

45.30 

45.27 

45.24 

45.22 

45.2 



45.19 
1301 



45,53 
(181 



DEC 

45.17 

45.13 

45.10 

45,11 

45.12 

45.11 

45.09 

45.06 

45.05 

45. C* 

4 5.04 

45.04 

45.03 

45.03 

45.03 

45.02 

41,01 

45.01 

45.00 

45.00 

45.01 

45.01 

45.02 

45.02 

45.02 

45.03 

4 5.04 

45.04 

45.04 

45.05 

45.06 



9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 
23 
24 

25 

m, 

27 
28 
29 
30 
31 



45.05 MEAN 



45.00 
120) 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONT AC 10 
T OR ONTO 
WELLINGTON COUNTY 



OBSERVATION WELL 397 
TOWNSHIP OF PL1SL1NCH 



CONC. 



LOT * 



wen »ec «i 

UTH CO-ORO! 
IAT I LONGt 



DIAMETER OF NELLi 
LENGTH OF CiSINSt 
LENGTH OF SCREENi 
DEPTH OF HELL: 



•EC METHOOs 139 RECORDER 

REC CONMCOt JUL. 2$ 1973 

MEASURE PT! 3.6 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

CMC ELEV) 1078 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DfttLLEO 

WELL LOGl TOPSOR 2! DIRTY SAND AND GRAVEL 6( GRAVEL AND CLAY 2U BR CHN LIMESTONE 291 GREY LIMESTONE 65. 



10 INCHES 
22.3 FEET 
NONE 
65 FEET 



PUMP RATE I 
SPEC. CAP! 
AQUIFER : 
DUALITY 1 



6700871 

Z-1T E 566 100 N482I230 

43-34N0ATH BO-tlMEST 

1200 IGPH 
1*1 IGPH/FT 
L INESTONE 
FRESH 



19T* 
DAILY HE AN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET I EL OH GROUND SURFACE 



JUL 



SEP 



OCT 



NOV 



1 


3.70 


2.03 


1.20 


0.20 


-0.59 


-2.95 


2.08 


6.03 


9.34 


2 


3.62 


1.95 


1.15 


0.11 


-0.61 


-2.79 


2.2* 


6.22 


9.28 


J 


3. SB 


i, as 


1.12 


-0.0* 


-0.63 


-2.62 


Z.*l 


6.23 


9.27 


4 


3.57 


l.Sl 


0.90 


-0.11 


-0.53 


-2 .63 


2.57 


6.26 


9.23 


5 

6 


3.54 


1.77 


0.68 


-0.26 


-0.60 


-2.29 


2.74 


6.32 


9.17 


3.54 


1.66 


0.46 


-0.31 


-0.58 


-2.12 


2.91 


6.3* 


9.15 


7 


3.55 


1.64 


0.33 


-0.39 


-0.*7 


-1.9S 


3.08 


6.39 


9.13 


e 


3.63 


1.60 


0.26 


-0.*l 


-0.48 


-1.78 


3.29 


6.60 


9.09 


9 


3.51 


1.59 


0.19 


-0.49 


-0.5* 


-1.61 


3.42 


6.58 


9.05 


ID 


3.41 


1.53 


0.15 


-o.+e 


-0.47 


-I.** 


3.59 


6.53 


9.03 


u 

12 


3.55 


1.55 


0.05 


-0.49 


-0.52 


-1. 27 


l.Tt 


6.52 


9.00 


3.63 


1.51 


0.03 


-0.61 


-0.6* 


-1. 11 


3.93 


6.49 


8.99 


13 


3.68 


1.53 


0.03 


-0.66 


-0.5* 


-0.9* 


*.10 


6.48 


8.96 


14 


3**8 


1.63 


0.0 


-0.7* 


-0.61 


-0.T6 


4.24 


6.40 


8.86 


15 


3.50 


1.62 


-0.06 


-0.69 


-0.60 


-0.39 


*.*2 


6.31 




16 


3.50 


1.52 


-0.1* 


-0.6* 


-0.58 


-0.*3 


4.39 


6.28 




17 


3.36 


1.5T 


-0.13 


-0.69 




-0.2T 


4.75 


6.26 




18 


3.41 


1.55 


-0.16 


-0.70 




-0.10 


*.91 


6. IT 




19 


3.3") 


1.40 


-0.19 


-0.6* 




0.07 


5.07 


5.96 




20 


3.21 


1.53 


-0.16 


-0.65 




0.2* 


5.23 


5.92 




2 I 


3.20 


1.52 


-0.19 


-0.71 




0.40 


5.40 


6.02 




22 


3.41 


1.27 


-0.08 


-0.80 




0.37 


3.59 


5.99 




2 3 


3.40 


1.32 


-0.05 


-0.77 


-3.09 


0.7* 


5.65 


5.99 




24 


3.40 


1.29 


0.03 


-0.64 


-3.09 


0.90 


3.69 


3.93 




25 


3.3a 


1.24 


0.07 


-0.65 


-3.09 


LOT 


5.T5 


3.93 




26 


3.32 


1.26 


0.06 


-0.67 


-3.07 


1.2* 


3.80 


3.95 




27 


3.24 


1. 28 


0.1* 


-0.69 


-3.02 


l.*l 


S.T7 


5.97 




28 


3.04 


1.23 


0.1* 


-0.70 


-3.01 


1.5T 


.5.78 


5.92 




2^ 


2.67 




0.10 


-0.69 


-3. 10 


l.T* 


3.79 


5.89 




30 


2.31 




0.08 


-0.69 


-3.08 


1.91 


8.84 


3.87 




31 


2.12 




0.13 




-3.07 




5.89 


5.85 





tNST 
HAK 



INST 
H1N 



2. OS 
(311 



3.74 
( 1» 



1.15 
(281 



2.08 
( 11 



-0.26 
( 19) 



1.22 

I 11 



-0.85 
(221 



0.40 
( I) 



-MONTHLY SUMNARV- 

-0.32 *.39 



-3.02 
( II 



1.99 
(301 



1.99 
t 1) 



5.92 

(311 



5.82 
(311 



6.61 
[ 81 



MEAN 

INST 
HAK 

INST 
NIN 




Central Region 




Ministry 
of the 
Environment 



Ontario 



OBSERVATION WELL DATA 



REGIONAL OFFICE 
DON MILLS 
150 Ferrand Dr. 
416-424-3000 

DISTRICT OFFICES 

Barrie 

12 Fairview Rd. 

705-726-1730 

Muskoka-Haliburton 

Gravenhurst Shopping 

Centre 
705-687-3408 

Peterborough 
139 George St. N. 
705-743-2972 

Halton-Peel 

125 Cross Ave. Oakville 

416-822-2566 



LEGEND 




Regional Office 


© 


District Office 


■ 


Recording Observation Well 


• { 


Number of Recording Wells 
in same location 


• 2 



OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 















ENVIRONMENT QNTAfl 111 
CMOHTB 

REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM 



OBSERVATION HELL 302 
TOWNSHIP OF PICKERING 



PEC METHOD: >F< TYPE RECORDER 

REC COMMCD: JUN. 9 1970 

MEASURE PT= 0.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 630 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DUG 

HELL LOG! TILL OVERBURDEN JO. 



DIAMETER OF HELL: 48 INCHES 

LENGTH OF CASING: 20 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 20 FEET 





HELL REC « 


■.605198 




UTM CO-ORO 


Z-17 E650180 N4B66320 


LOT 21 


LAT (. LONG 


43-57N0RTH 79-08HEST 




PUMP RATE 


N.A. 




SPEC. CAP 


N.A. 




AQUIFER 


TILL 




QUALITY 


FRESH 



1 


3.31 


2.02 


2 


3.33 


2.01 


3 


3.34 


2.01 


4 


3.35 


2.02 


5 


1.36 


2.02 


6 


3.38 


2.02 


T 


3.40 


2.01 


8 


3.40 


2.00 


9 


3.41 


2.00 


10 


3.42 


2.01 


11 


3.44 


2.01 


12 


3.42 


2.03 


13 


3.42 


2.05 


1* 


3.42 


2.08 


15 


3.47 


2.09 


16 


3.66 


2.09 


IT 


3.71 


2.10 


id 


3.72 


2.12 


19 


3.T5 


2.16 


20 


3.76 


2. 19 


21 


3.65 


2.24 


22 


3.41 


2.28 


23 


3.35 


2.28 


24 


3.33 


2.29 


25 


3.35 


2.29 


26 


3.35 


2.30 


27 


2,69 


2.31 


28 


2.02 


2.30 


29 


2.40 




30 
31 


2.51 
2.09 





MEAN 



INST 

MAX 



[NST 

HIN 



1. 89 
(281 



3. 77 

(201 



2.00 
I 8] 



2.31 
1271 



19 74 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 





2.77 


3.98 


3.90 


5.57 


6.44 


7.86 


3.14 




1 




2.91 


4.09 


3.91 


5.58 


6.50 


7.89 


8.18 




2 




3.U1 


4.21 


2.77 


5.59 


6.56 


7.95 


8.18 




3 




3.14 


4.35 


3.01 


5.60 


6.62 


7.97 


6.12 


6.15 


4 




3. 17 


4.48 


3.37 


5.6 2 


6.71 


7.96 


3.10 


6.21 


5 




2.97 


4.61 


3.62 


5.67 


6.76 


7.94 


8.06 


6.23 


6 




3. OB 


4.T4 


3.81 


5.69 


6.79 


7.92 


8.00 


6. 19 


7 




3.16 


4.83 


3.96 


5.70 


6.81 


7.95 


7.94 


6.07 


8 




2.87 


4.90 


4.10 


5.71 


6.35 


7.95 


7.90 


6.01 


9 




2.87 


4.94 


4.29 


5.74 


6.89 


7.96 


7.87 


5.98 


10 




3.06 


5.02 


4.51 


5.75 


6.93 


8.00 


7.77 


5.96 


11 




2.26 


5.08 


4.71 


5.75 


6.96 


B.03 


7.63 


5.93 


12 




2.30 


5.13 


4.87 


5.77 


6.99 


8.08 


7.46 


5.90 


13 




2.51 


5.17 


4.98 


5.81 


7.06 


8.04 


7.33 


5.87 


14 




2.54 


5.11 


5.DB 


5.85 


7.13 


7.95 


7.21 


5.81 


15 




2.62 


4.T5 


5.18 


5.86 


7.18 


7.90 


7.15 


5.69 


16 




2.24 


4.41 


5.24 


5.84 


7.24 


7.80 


7.11 


5.61 


17 


3. 10 


2.66 


4.27 


5.26 


5.86 


7.28 


7.33 


7.07 


5.60 


18 


3,26 


2.90 


3.91 


5.28 


5.91 


7.36 


7.67 


7.00 


5.57 


19 


3.32 


3.13 


3.50 


5.34 


5.96 


7.41 


7.92 


6.83 


5.58 


20 


3.30 


3.33 


3.62 


5.37 


6.02 


7.48 


7.98 


6.63 


5.56 


21 


3.11 


3.46 


3.79 


5.39 


6.06 


7.53 


B.Ol 


6.55 


5.56 


22 


2.68 


3.60 


3.95 


5.41 


6.08 


7.62 


8.00 


6.40 


5.56 


23 


2. 81 


3.71 


4.08 


5.43 


6.11 


- 7.72 


8.02 


6.23 


5.54 


24 


2.95 


3.79 


4.15 


5.45 


6.16 


T.77 


7.98 


6.13 


5.49 


25 


3.04 


3.84 


4.04 


5.47 


6.19 


7.71 


8.00 


6.07 


5.52 


26 


3. 11 


3.89 


4.01 


5.48 


6.21 


7.74 


8.02 


5.97 


5.49 


27 


3. 11 


3.93 


4.22 


5.48 


6.25 


7.81 


8,05 


5.89 


5.48 


29 


3.06 


3.77 


4.12 


5.48 


6.29 


7.95 


6. OS 


5.97 


5.4 8 


29 


2.98 


3.76 


3.65 


5.52 


6.34 


7.83 


6.13 




5.47 


30 




3.87 




5.55 


6.38 




8.15 




5. 51 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 
3.13 4.38 4.75 



1.88 
1121 



3.96 
(28) 



3.45 
(20) 



5.18 
114) 



2.41 
I 3) 



5.57 

(31) 



5.57 
( t) 



6.41 
(311 



6.41 

< II 



7.87 
(291 



7.76 
I IT) 



6.17 
131) 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORON TO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM 



RFC METHOD: 



TYPE RECORDER 



OBSERVATION HELL 303 
TOWNSHIP OF PICKERING 



REC COMMCD: JUN. 4 1970 

MEASURE PT : 0.5 FEET ABOVE GRDUND SURFACE 

SND ELEV> 330 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DUG 

WELL LOG: OVERBURDEN 44. 



DIAMETER OF WELL: 48 INCHES 

LENGTH OF CASING: 44 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL! 44 FEET 



WELL REC <: 

UTM CO-ORD: 

LOT 27 LAT l LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



4605199 

2-17 E651900 N4853850 

43-49N0RTH 79-07HE5T 

N.A. 
N.A. 
SAND 
FRESH 



1 
2 
» 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

IT 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 



JAN 

4.96 

4.96 
4.97 
4.97 
5.00 
5.03 
5.07 
5.15 
5.21 
5.29 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



4.05 
4.11 
4.16 
4.24 
4.37 
4.49 
4.57 
4.68 
4.76 

4. 88 
4.97 
5.07 

5. 15 
5.25 
5.37 
5.42 
5.45 
5.51 
5.53 
5.56 
5.65 
5.62 
5.54 
5.50 
5.46 
5.44 
5.43 
5.41 



5.06 
4.01 



5.67 
121) 



MAR 

5.41 
5.43 
5.42 
5.36 
5.00 
4.66 
4.48 
4.36 
4.26 
4.22 
4.22 
4.22 
4.23 
4.27 
4.29 
4.28 
4.29 
4.32 
4.34 
4.37 
4.36 
4.37 
4. 38 
4.40 
4.41 
4.38 
4.37 
4.36 
4.33 
4.29 
4.31 



4.21 
I 111 



5.44 
I 21 



1974 

OAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NUV 



3.63 

3.76 
3.93 
4.02 
4.07 
4.11 
4. 16 
4.21 
4.23 
4.22 
4.22 
4.18 
4.19 
4.23 
4.27 
4.31 
4.36 
4.36 
4.33 
4.23 
4.31 



4.64 
4.67 

4.74 
4.80 
4.80 
4.79 
4.82 
4.77 
4.68 
4.64 
4. 15 
3.68 
3.85 
3.95 
4.02 
3.72 
3.80 
3.98 
4.11 
4.20 
4.26 
4.31 
4.40 
4.47 
4.54 
4.62 
4.71 
4.76 
4.76 
4.77 



4.81 
4.88 
4.94 
5.01 
5.07 
5.13 
5.19 
5.23 
5.29 
5.33 
5.37 
5.44 
5.51 
5.55 
5.55 
5.49 
5.42 
5.40 
5.29 
5.08 
4.95 
4.89 
4.92 
4.96 
5.00 
5.01 



-MONTHLY SUMMARY- 



6.90 


8.76 




9.81 


8.62 


1 


6.9B 


B.B2 


9.T6 


9.84 


8.61 


2 


7.04 


6.86 


9.75 


9.86 


a. 53 


3 


7.10 


8.89 


9.72 


9.86 


8.54 


4 


7.16 


8.92 


9.69 


9.B5 


8.50 


5 


7.25 


8.96 


9.66 


9.81 


8.47 


6 


7.33 


8.98 


9.65 


9.77 


8.42 


7 


7.41 


9.01 


9.65 


9.74 


8.33 


B 


7.4B 


9.04 


9.64 


9.70 


a. 19 


9 


7.55 


9.07 


9.64 


9.66 


8.11 


10 


7.62 


9.10 


9.65 


9.63 


3.05 


11 


7.68 


9.14 


9.66 


9.57 


7.99 


12 


7.75 


9.17 


9.69 


9.51 


7.93 


13 


7.82 


9.23 


9.6 8 


9.45 


7.B5 


14 


7.90 


9.28 


9.65 


9.38 


7.78 


15 


7.97 


9.32 


9.62 


9.33 


7.70 


16 


a. 02 


9.37 


9.56 


9.30 


7.60 


17 


8.07 


9.41 


9.56 


9.27 


7.51 


IB 


6.13 


9.44 


9.56 


9.23 


7.46 


19 


8.20 


9.48 


9.5 5 


9.18 


7.42 


20 


B.27 


9.51 


9.57 


9.11 


T.37 


21 


a. 35 


9.56 


9.59 


9.01 


7.33 


22 


B.41 


9.60 


9.58 


3.96 


7.29 


23 


8.47 


9.65 


9.59 


8.89 


7.21 


24 


S.51 


9.70 


9.58 


3.80 


7.14 


25 


8.56 


9.72 


9.59 


8.74 


7.09 


26 


8.59 


9.75 


9.63 


8.70 


7.05 


27 


8.62 


9.78 


9.67 


8.66 


7.02 


28 


8.66 


9.79 


9. ro 


8.62 


6.98 


29 


S.TO 




9.75 


8.61 


6.92 


30 


8.73 




9.79 




6.90 


31 



6.86 
( II 



6.74 
131) 



3.60 
(30) 



9.87 
( 31 



6. 36 
1311 



8.62 
I I) 



INST 
MAX 



INST 

MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF OURHAM 



OBSERVATION WELL 30* 
TOWNSHIP OF PICKERING 



CONC. 



WELL REC f 

UTH CO-ORD 

LOT 19 LAT t LONG 



■4601666 

2-17 E650B30 N4B67400 

43-5BN0RTH 79-08WEST 



REC METHOD: 
REC COHMCD: 
MEASURE PT : 
GND ELEV: 
HELL TYPE: 
WELL LOG: 



A35 RECORDER DIAMETER OF HELL: 6 INCHES PUMP RATE: 5 IGPM 

JUNE 1970 LENGTH OF CASING! 420 FEET SPEC. CAP: .09* 1GPM/FT 

2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: * FEET AQUIFER : GRAVEL 

B34 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WELL: 424 FEET QUALITY : FRESH 

TOPSAIL tl BROWN SANDY CLAY 38! BROWN SANDY GRAVEL 58; GREY SANDY CLAY, PEBBLES 135! 8RGUN SAND, PEBBLES 185; 

GREY CLAY 290 i BLACK SANDY CLAY 350! BLACK SANO, PEBBLES AND CLAY 417! BLACK 5AN0Y GRAVEL 42*. 



* 



DALLY MAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


laa. 32 


187.50 


1B7.64 


187.70 


187.80 


187.62 


187.66 


187.95 


ia9.it 


190.32 


190.67 


139.72 


1 


2 


188.1* 


137.58 


187.64 


187.71 


187.78 


187.62 


187.68 


188.12 


189.16 


190.39 


190.65 


189.65 


2 


3 


107. 86 


187.62 


187.65 


L87.73 


187.80 


137.62 


187. Tl 


188.18 


169.21 


190.42 


190.60 


189.59 


3 


4 


167.63 


1S7. 64 


187.63 


187.68 


187.73 


187.62 


187.73 


188.15 


169.28 


190.46 


190.51 


139.62 


4 


5 


18 7.6 3 


187.66 


187.68 


187.69 


187.76 


137.63 


1ST. 76 


186.13 


169.37 


190.43 


190.47 


189.61 


5 


A 


187.62 


1ST.6B 


187.62 


18 7.74 


187.75 


137.64 


187.79 


183.17 


139.41 


190.47 


190.42 


189.59 


6 


T 


187.60 


187.63 


187.68 


187.76 


187. 69 


187.66 


187.84 


188.19 


169.46 


190.50 


190.40 


189. 58 


7 


a 


18 7.64 


18 7.62 


187.81 


187.82 


187.66 


187.70 


137.86 


188.20 


189.49 


190.53 


190.39 


189.47 


8 


9 


187.69 


187.65 


187.85 


187.83 


137.67 


187.74 


187.84 


183.20 


189.52 


190.57 


190.39 


189.43 


9 


It) 


187.68 


187.64 


187.85 


187.84 


187.71 


187.75 


187.82 


138.20 


189.55 


190.61 


190.37 


1B9.43 


10 


11 


187.66 


137.60 


137.86 


187.86 


137.71 


187.74 


187.79 


138.21 


189.59 


190.67 


190.30 


189,4* 


11 


12 


18 7.68 


187.59 


187.89 


187.85 


1ST. 71 


1ST.T4 


187.78' 


138,23 


189.63 


190.7 2 


190.21 


169.42 


12 


13 


187. TO 


137.61 


187.92 


187.35 


137.70 


187.73 


187.80 


183.25 


1B9.67 


190.70 


190.15 


189. 41 


13 


14 


187. 67 


187.71 


18T.91 


187.79 


187.61 


187.73 


187.83 


18S.25 


189.72 


190.64 


190.08 


189.42 


14 


15 


1B7.60 


187.75 


187.91 


187.72 


187.58 


187.73 


137.83 


138.25 


189.76 


190.69 


190.06 


139.39 


15 


lb 


187.55 


1B7.72 


187.81 


137.30 


187.59 


137.66 


187.82 


189.26 


169.80 


190.71 


190.05 


189.30 


16 


17 


187. 64 


187.65 


1B7.76 


187,85 


187.59 


137.66 


137.83 


189.26 


139.84 


190.69 


190.02 


189.24 


17 


IB 


187.69 


187.63 


187.73 


187.86 


187.62 


187.66 


187.85 


188.25 


189.38 


190.77 


109.99 


189.21 


18 


IS 


187.69 


187.55 


187.76 


187.87 


187.65 


187.67 


137.38 


188.25 


189.91 


190.63 


189.98 


189.20 


19 


20 

21 


187. 66 


187.56 


187.77 


187. 88 


187.66 


187.69 


187.88 


188.24 


189.93 


190.92 


189.86 


189. 18 


20 


1ST. 5 8 


187.71 


187.76 


187.89 


187.69 


187.71 


187.89 


188.31 


1B9.99 


190.99 


189. T3 


169. 16 


21 


22 


187. 56 


187.49 


137.78 


187.33 


187.71 


187.71 


187.68 


188.35 


190.10 


191.02 


189.85 


189. IT 


22 


23 


187.52 


187.53 


187.80 


187.77 


187.72 


187.67 


187.88 


188.36 


190.16 


191.04 


189.87 


189. 16 


23 


24 


137.57 


187.70 


187.79 


187.77 


187.70 


137.66 


187.89 


188.36 


190.14 


191.03 


189.81 


189. 1* 


2* 


25 


137.58 


187.71 


187.88 


187.33 


187.66 


187.66 


187.91 


188.36 


190.13 


190.99 


189.79 


189.09 


25 


26 


1B7. 57 


187.71 


187.89 


137.84 


187.64 


137.69 


187.92 


183.37 


190.14 


191.02 


IB9.82 


189. 13 


26 


27 


187. 39 


IB7.70 


187.85 


187.84 


187.65 


187.69 


187.93 


188.41 


190.17 


191.06 


189.73 


189. 11 


27 


2S 


187.44 


187.67 


187. 8T 


137.83 


LST.65 


187.69 


187.93 


183.43 


190.16 


191L10 


169.78 


1B9. 06 


28 


29 


187, 50 




187.84 


187.83 


187.45 


187.68 


197.93 


188.43 


190.14 


191.13 


169.75 


169, 02 


29 


30 


187. 53 




187.73 


187.82 


187.65 


187.65 


187.93 


188.99 


190.21 


191.16 


189.7* 


169.01 


30 


31 


187.49 




187.70 




187.64 




187.93 


189.05 




190.96 




189,02 


31 












-MONTHLY SUMHAR.Y- 














MEAN 


187.65 


187.64 


187.78 


187.80 


187.68 


187.68 


187.84 


198.30 


1B9.75 


190.76 


190.12 


139.32 


MEAN 


INST 


187. 33 


187.38 


187.58 


187.67 


187.58 


187.62 


187.66 


1ST, 93 


168.45 


190.26 


189.71 


188.98 


INST 


MAX 


1271 


1 22 1 


1 5) 


[ 41 


114) 


C 2) 


( 1) 


1 1) 


( U 


[ 1) 


(211 


(31) 


HAX 


INST 


188. ** 


187.76 


187.93 


187.89 


187.82 


187.75 


187.93 


189.03 


190.26 


191.20 


190. 6B 


189.73 


INST 


MIN 


1 11 


(15) 


(151 


(211 


( 3) 


1 91 


(281 


(311 


(30) 


(3D 


( 1) 


I 11 


MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM 



OBSERVATION HELL 306 
TOWNSHIP OF PICKERING 



REC METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCD: DEC. 29 1970 

MEASURE PT : 3.0 FEET A60VE GROUND SURFACE 

GND ELEV! 379 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: BROWN SAND 2! GREY CLAY 14. 



DIAMETER OF WELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING! 12 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 14 FEET 



WELL REC #: 
UTM CO-ORD: 
LAT E LONG: 



*6050B9 

Z-17 E655500 N4862053 

43-54N0RTH 79-04WEST 



POMP SATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AQUIFER : CLAY 

QUALITY : FRESH 



'ma* 
INST 

min 



197* 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO 01STANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

JM.R NAT JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



I 


0.9* 


0.73 


1.01 


0.90 


1.11 


1.42 


1.28 


3.73 


4.50 




3.*2 


1.59 


1 


2 


1. 00 


0.99 


1.0* 


0.63 


1.23 


1.T2 


1.56 


3.76 


4.51 


4. IB 


3.40 


1.41 


2 


j 


1.08 


1. 23 


1.05 


0.79 


1.30 


2.02 


0.59 


3.78 


4.52 


4.12 


3. 38 


1.12 


3 


5 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
1* 
15 

IT 
IB 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 




1. 51 


0.56 


0.42 


1.39 


2. IB 


1.10 


3.80 


4.51 


4.06 


3.35 


1.32 


4 




1.82 


0.49 


0.5B 


1.36 


2.28 


1.50 


3.81 


4.49 


4.02 


3.32 


1.4 a 


5 




1.99 


0. 70 


0.76 


0.80 


2.40 


1.34 


3.83 


4.49 


3.97 


3.23 


1. 47 


6 




2 .07 


0.73 


0.80 


LOO 


2.4T 


2.14 


3.34 


4.49 


3.93 


3.17 


1.4 1 


T 




2. 13 


0. 92 


0.3B 


l.QB 


2.59 


2.37 


3.87 


*.50 


3.92 


3.13 


0.86 


8 




2. 17 


1.03 


0.99 


0.44 


2.66 


2.56 


3.89 


4.50 


3.8 8 


3.08 


0. 85 


9 




2. 21 


1.09 


1.02 


0.6B 


2.T2 


2.63 


3.92 


4.51 


3.86 


3.05 


1,17 


10 




2. 23 


1.09 


1.02 


0.96 


2.74 


2.80 


3.93 


4.51 


3.84 


3.00 


1.25 


11 




2. 21 


1.10 


0.83 


0.32 


2.77 


2.90 


3.95 


4.52 


3.32 


2.94 


0. B3 


12 




2.13 


1. 17 


0.64 


0.50 


2.84 


3,01 


3.99 


4.S1 


3.91 


2- BO 


0.B5 


13 




2.09 
2. 15 


1.34 
1.48 


0.61 
0.54 


0.81 
0.70 


2.89 
2.88 


3.10 
3.17 


4.01 
4.02 


4.51 
4.51 


3.79 
3.76 


2.6* 
2.3 5 


1.01 
1.14 


I* 
15 




2.2* 


1.37 


0.B4 


0.72 


1.87 


3.23 


4.03 


4.51 


3.72 


2.2* 


0-9 2 


16 




2.29 


I. 26 


0.96 


0.36 


1.49 


3,29 


4.06 


4.51 


3.69 


2.19 


J. B7 


17 




2. 30 


1.25 


0.99 


0.85 


1.64 


3.33 


4.09 


4.5* 


3.67 


2.14 


1.04 


18 




2. 30 


..06 


1.05 


1.05 


1.02 


3.39 


4.12 


4.53 


3.6* 


2. 13 


1.16 


19 




2.27 


1.09 


1.07 




0.4B 


3.41 


4.14 


4.52 


3.62 


1.77 


1.23 


20 




2. 20 


L.07 


1.07 




0.99 


3.45 


4.17 


4.52 


3.61 


0.75 


1.25 


21 




1.30 


1. 14 


0.77 




1.36 


3.43 


4.19 


4.52 


3.60 


I. 00 


1.24 


2Z 




0. 6* 


1.12 


0.56 




1-72. 


3.51 


4.21 


4.52 


3.58 


1.19 


1.15 


23 




0+65 


1.12 


0.81 




2.01 


3.56 


4.22 


4.51 


3.56 


0.93 


0. 99 


24 




0.66 


1,16 


0.97 




1.97 


3.60 


4.22 


4.50 


3.52 


1.03 


1.02 


25 




0.65 


1.17 


1.04 




1.90 


3.62 


4.23 


4.49 


3,51 


1.25 


1.23 


26 


27 
2B 
29 

30 
31 




0.65 
0.71 


1.10 
1.06 


1.09 
1.11 




2.18 
2.33 


3.6* 
3.67 


4.23 
4.31 


4.43 


3.50 
3.*9 


1.37 
1.42 


1. 30 
1.29 


27 

28 


0. 5 2 




1.07 


1.01 


1.30 


1.38 


3.69 


4.36 




3.*8 


1.47 


1.21 


29 


0. 50 




1.07 


1.02 


1.02 


1.04 


3.70 


4.48 




3.46 


1.58 


1. IB 


30 


0.46 




0.91 




1.26 




3.T1 


4.49 




3.4* 




1.28 


31 



-MONTHLY SJMMARY- 

2.00 2.87 



0.50 
( II 



2.31 
1191 



0.3 5 
I 51 



1. 53 
115) 



0.29 
I 4) 



1.13 
(231 



0.25 
1201 



2.92 
(151 



0.30 
( 3) 



3.73 
(31) 



3.71 
( 1) 



4.49 
(31) 



0.6* 
(211 



3.43 
I 1) 



1.17 MEAM 



0.65 
I 9) 



1.61 
I II 



INST 
MAX 



INST 
MIN 






' 



ENVIRONMENT [MARIO 

TURUNTU 

RECIUNAL MUNICIPALITY UF- CURhAK 



(tiKHTIul. hELL 329 
TCkKSHIP CF PICKERING 



HEC METHLD: Ail RtCGRDtR 

kEC CUMMCU: DEC. 21 197U 

MEASURE PT : 3.3 FEET ABCVE GRCLNC SUkFACE 

GNO ELEV. ill FEET ABCVt SEA llvtl 

hELL TYPE: GRILLED 

hELL LOG! BKOhN FINE SANU, SILT Bi GREY CLAYEY SILT 



C1AMETER OF hELL: 
LENGTH Of CASING: 
LENGTH Of SCREEN: 
DEPTH OF NELL: 



6 INCHES 
It. FEET 
NG6E 
16 FEET 



SAND, PEBBLES S GREY TILL 16. 



hELL REC >: 
UTM CO-CRD: 
LAT £ LCNG: 

PUMP RATE 
SPEL. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



46G5U90 

2-17 E65370Q N4869025 

43-58N0RTH 79-Q6V.ES7 



N.A. 
CLAY 
FRESH 



1974 

DAILY MEAN yATEK LEVELS REFERRED TO DISTANCE 



IN FELT BtLQW GROUND SURFACE 



1 
2 
3 
4 
5 
t. 
7 
8 
9 
10 

a 

12 
13 
14 
IS 
16 

n 

13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 



INST 



INST 

MIN 



JAN 

7.62 
7.63 
7.61 
7.60 
7.61 
7.51 
7.56 
7.5t 
7.56 
7.56 
7.56 
7.56 
7.54 
7.52 
7.50 
7.5C 
7.51 
7. 50 
7.50 
7.50 
7.4B 
7.50 
7.47 
7.47 
7.45 
7.44 
7.47 
7.4 8 
7.43 
7.41 
7.40 



7.4C 
1311 



7.63 
( 2) 



FEU 

7.38 
7.38 
7.36 
7.33 
7.30 
7.28 
7.26 
7.24 
7.20 
7.16 
7.11 
7. 08 
7.04 
6.99 
6.57 
6.57 
6.95 
6.91 
6.91 
6.87 
6.83 
6.79 
6.77 
6.74 
6.74 
4.71 
6.69 
6.65 



6.62 
(2B1 



7. 40 
I 1) 



MAR 

6.61 
6.58 
6.54 
6.45 
6.46 
6.42 
6.39 
6.37 
6.37 
6.37 
6.34 
6.34 
6.3C 
6.26 
6.24 
6.23 
6. 20 
6.17 
6.15 
6.13 
6.13 
6.13 
6.13 
6.10 
6.07 
6.07 
6.05 
6.02 
6.03 
6.02 
6.00 



6. CO 


1311 


6.62 


I 11 



APR 

6.01 
5.99 
5.58 
5.55 
5.94 
5.91 
5.8B 
5.87 
5.85 
5.83 
5.83 
5.82 
5.82 
5.80 
5.78 
5.76 
5.74 
5.71 
5.73 
5.70 
5.70 
5.66 
5.64 
5.64 
5.63 
5.60 
5.57 
5.59 
5.57 
5.55 



5.55 
1301 



6.01 
I II 



HAY 

5.54 
5.53 
5.50 
5.48 
5.46 
5.46 
5.45 
5.44 
5.42 
5.42 
5.41 
5.41 
5.40 
5.38 
5.34 
5.33 
5.30 
5.28 
5.26 
5.23 
5.22 
5.22 
5.19 
5.18 
5.14 
5.14 
5.13 
5.12 
5.10 
5.09 
5.08 



JUN 

5.08 
5.06 
5.05 
5.0 5 
5.04 
5.04 
5.04 
5.03 
5.03 
5.03 
5.02 
5.02 
5.01 
5.02 
5.02 
5.00 
4.99 
4.99 
5.00 
5.00 
4.99 
4.99 
4.98 
4.99 
4.99 
4.98 
4.99 
5.01 
5.02 
5.03 



JUL 

5.02 
5.02 
5.02 
5.01 
5.02 
5.00 
5.01 
5.01 
5.00 
5.00 
4.98 
4.97 
4.95 
4.94 
4.94 
4.95 
4.96 
4.94 
4.92 
4.95 
4.96 
4.96 
4.96 
4.97 
4.99 
5.02 
5.04 
5.05 
5.07 
5.09 
5.10 



-MONTHLY SUMKARY- 
5.31 5.02 4.99 



5.07 
(311 



5.55 
( 11 



4.98 
(231 



5.08 
I 11 



4.90 
(19 1 



5.11 
1311 



AUG 

5.12 
5.13 
5.15 
5.18 
5.20 
5.23 
5.25 
5.26 
5.29 
5.32 
5.33 
5.35 
5.38 
5.38 
5.39 
5.43 
5.43 
5.44 
5.46 
5.4B 
5.51 
5.51 
5.54 
5.54 
5.56 
5.59 
5.61 
5.63 
5.65 
5.69 
5.73 



5.11 
1 11 



5.75 
131) 



5.74 
5.76 
5.91 
5.86 
5.89 
5.91 
5.94 
5.98 
6.01 
6.04 
6.07 
6.11 
6.13 
6.17 
6.20 
6.22 
6.25 
6.27 
6.32 
6.35 
6.38 
6.40 
6.40 
6.44 
6.48 
6.52 
6.54 
6.58 
6.61 
6.63 



6.20 
5.74 



6.65 

(30) 



OCT 

6.65 

6.66 
6.69 
6.72 
6.75 
6.77 
6.81 
6.83 
6.84 
6.87 
6.89 
6.92 
6.96 
6.98 
7.00 
7.02 
7.06 
7.08 
7.12 
7.13 
7.17 
7.19 
7.20 
7.23 
7,25 
7.25 
7.30 
7.32 
7.34 
7.36 
7.39 



6.65 
1 1) 



F.41 

1311 



NOV 

7.40 
7.42 
7.46 
7.49 
7.51 
7.55 
7.57 
7.58 
7.59 
7.62 
7.63 
7.64 
7.66 
7.66 
7.63 
7.69 
7.71 
7.72 
7. 73 
7.73 
7.75 
7.77 
7.78 
7.80 
7.B5 
7.86 
T.87 
7.83 
7.89 
7.91 



7.38 
I 2) 



7.92 
(30) 



7.92 


1 


7.93 


2 


7.93 


3 


7.95 


4 


7.95 


5 


7.96 


6 


7.98 


7 


7.99 


3 


8.00 


9 


8.02 


10 


8.03 


11 


B.02 


12 


8.02 


13 


8.01 


14 


8.02 


IS 


8.00 


16 


8.03 


17 


8.04 


18 


8.06 


19 


8.07 


20 


8.06 


21 


8.05 


22 


8.08 


23 


8.09 


24 


8.10 


25 


8.10 


26 


8.09 


27 


3. 10 


28 


8.10 


29 


3.11 


30 


8.11 


31 


3.03 


MEAN 


7.91 


INST 


( 11 


MAX 


8.12 


INST 


130) 


MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM 



OBSERVATION HELL 301 
TOWNSHIP OF UXBRIDGE 



COM. 



REC NETHOO: 'F 1 TYPE RECORDER 

REC COMMCO: JUN. 3 1970 

MEASURE PT: O.O FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 935 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DUG 

WELL LOG: OVERBURDEN IB; SAND AND GRAVEL 23. 



DIAMETER OF MELL: 48 INCHES 

LENGTH OF CASING: 23 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 23 FEET 



WELL REC *: 
UTM CO-DRD: 
LAT i LONG: 



4605197 

2-17 6648450 N4872000 

43-59N0RTH 79-09WEST 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AUUIFER : GRAVEL 

QUALITY : FRESH 



DAILY MEAN KATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW CROUNO SURFACE 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


17.66 


16.90 




16.90 


16.01 


16. 15 


2 


17.72 


16.92 


17.27 


16.64 


16.13 


16.22 


3 


17.74 


16.91 


17.18 




16.05 


16.25 


4 


17.67 


16.93 


16.96 


16.10 


16.18 


16.30 


5 


17.69 


16.91 


16.29 


15.74 


16.22 


16.34 


6 


17. 6T 


16.95 


15.53 


15.68 


16.12 


16.37 


7 


17. 71 


17.03 


15.02 


15.69 


16.24 


16.40 


8 


17.79 


17.14 


15.21 


15.82 


16.33 


16.43 


9 


17.84 


17.26 


15.46 


15.84 


16.26 


16.44 


10 


17.35 


17.35 


15.74 


15-93 


16.24 


16.43 


11 


IT. 85 


17.39 


15.94 


16.02 


16.29 


16.48 


12 


17.85 


17.43 


15.99 


16.02 


16.07 


16.59 


(3 


17.85 


17.42 


16.10 


15.95 


15.79 


16.64 


14 


17.84 


17.53 


16.22 


15.93 


15.56 


16.66 


15 


17.84 


17.58 


16.30 


15.70 


15.41 


16.59 


16 


17.77 


17.47 


16.30 


15.58 


15.47 


16.48 


17 


17. 76 


17.47 


16.34 


15.53 


15.13 


16.50 


18 


17.76 


17.56 


16. 4B 


15.53 


14.78 


16.56 


19 


17.77 


17.51 


16.54 


15.67 


14.83 


16.5S 


20 


17.87 


17.64 


16.65 


15.77 


15.00 


16.48 


21 


17.84 


17.77 


16.62 


15.78 


15.09 


16.40 


22 


17.79 


17.46 


16.69 


15.75 


15. IB 


16.45 


23 


17. 79 


17.43 


16. 74 


15.71 


15.31 


16.56 


24 


17.79 


17.51 


16.79 


15.80 


15.50 


16.61 


25 


17.78 


17.42 


16.91 


15.82 


15.64 


16.61 


26 


17.76 


17.44 


16.33 


15.80 


15.71 


16.56 


27 


17.58 


17.46 


16.85 


15. 82 


15.79 




28 


17.14 


17.40 


16. B9 


15.83 


15.91 




29 


16.95 




16.86 


15. no 


15.89 




3D 


16.92 
16. B3 




16.76 
16. B2 


15.95 


15.99 
16.03 





16.97 


17.33 


17.56 


17.68 


17.66 


1 


16.97 


17.40 


17.59 


17.74 


17.67 


2 


16.96 


17.37 


17.61 


17. T2 


17.59 


3 


16.97 


17.39 


17.56 


17.64 


17.67 


4 


17.02 


17.43 


17.55 


17.68 


17.65 


1 


17.06 


17.43 


17.55 


17.70 


17.64 


6 


17.07 


17.40 


17.56 


17.74 


17.58 


7 


17. OB 


17.41 


17.60 


17.73 


17.49 


8 


17.09 


17.43 


17.58 


17.73 


17.47 


9 


17.11 


17.45 


17.61 


17.74 


17,51 


10 


17.12 


17.45 


17.65 


17.71 


17.54 


u 


17.12 


17.44 


17.62 


17.65 


17.56 


12 


17.13 


17.44 


17.65 


17.62 


17.60 


13 


17.18 


17.43 


17.52 


17.59 


17.59 


14 


17.21 


17.48 


17.56 


17.63 


17.52 


IS 


17.21 


17.49 


17.58 


17.65 


17.47 


16 


17.17 


17.50 


17.54 


17.70 


17.49 


17 


17.20 


17.51 


17.65 


17.69 


17.55 


IS 


17.26 


17.55 


17.64 


17.66 


17.56 


19 


17.31 


17.55 


17.67 


17.65 


17.59 


20 


17.33 


17.56 


17.69 


17.59 


17.56 


21 


17.33 


17,56 


17.63 


17.47 


17.62 


22 


17.32 


17.60 


17.64 


17.56 


17.60 


23 


17.30 


17.62 


17.64 


17.58 


17.56 


24 


17.31 


17.54 


17.62 


17.48 


17.61 


25 


17.30 


17.49 


17.67 


17.47 


17.61 


26 


17.29 


17.55 


17. 6B 


17.53 


17.60 


27 


17.31 


17.60 


17.69 


17.58 


17.59 


23 


17.33 


17.55 


17.71 


17.50 


17.60 


29 


17.32 


17.50 


17.69 


17.53 


17.64 


30 


17.33 




17.67 




17.55 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 



17.58 MEAN 



INST 
MAX 



INST 

MIN 



16. 79 
1311 



17.87 
121) 



16.86 
< 11 



17.80 
(211 



14.73 
1181 



16.35 
I 81 



16.96 
( 21 



17.35 
(3D 



17.35 
I II 



17.63 
1241 



17.48 
( 14) 



17.71 
129) 



17.44 
(251 



17.76 
I 21 



17.46 
( 91 



17.69 
I 4) 



INST 

MAX 



INST 
MIN 



31 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

HAlTQN COUNTY 



OFISEP.VATION HELL 414 
TOWNSHIP DF ESOUESING 



REC HElMOCl AJ5 RECORDER 

fifcC COMMCD ! AUCUS1 1S>66 

MEAil*t PT : 3.0 FEET ABOVE GMUMO SURFACF 

GNO EcEV: 1075 FEFt AbCV c SEA LEVEL 

KEll TYPEl DRILLED 

NELL LOG: BROWN SAND AI\D 510NES Si NHMf GR?V UMESTCNE 251 GREY 



DIAMETER OF WELL! 
LENGTH DF CASING! 
LENGTH OF SCREEN! 
DEPTH OF WELL: 



CONC. 

7 INCHES 
9.5 FEET 

NONE 
36.5 FEET 



WfLL RFC «! 

UTM CO-ORD: 
LAT 6 LONG! 

61W* PATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



28008 38 

2-17 E58ZO0O N*B26900 

43-35NCRTH 79-59WEST 



LIMESTONE 
FRESH 



BLACK LIMESTONE 36. «. 



DAT 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1 


2,70 


2.11 


3.60 


4.12 


£ 


2.8* 


2.26 


3.51 


3.00 


3 


2.43 


2.49 


3.40 


2.43 


4 


3.00 


2.69 


1.B6 


i.6; 


s 


3.10 


2. as 


1.08 




6 


3. IS 


3.01. 


1.20 




7 


3.2V 


3.16 


1 .10 




8 


3.59 


3.2b 


1.55 




* 


3.56 


3.4 1 


1.76 




10 


3.70 


3.45 


2.03 




11 


3.73 


3.61 


2.09 




12 


3.«3 


3.66 


2.29 




13 


4.03 


3.74 


2.44 




14 


2.65 


4.01 


2.54 




is 


3. £6 


4. OS 


2.68 




16 


3.97 


3.94 


2.73 




17 


4.26 


4.07 


2.89 




IS 


4. IS 


4. IB 


3.07 




IV 


4.20 


4.07 


3.18 




20 


4.19 


4.37 


3.37 




£1 


3.65 


4.41 


3.36 




n 


3.-6 


3.*8 


3.58 




23 


3.02 


3.06 


3.6S 




2* 


2.9* 


3.21 


3. 60 




24 


3.00 


3.31 


3.97 




26 


3.04 


3. SO 


3.99 




27 


1.64 


3.5 2 


4, It 




28 


1.60 


3.53 


4.21 




29 


1.B5 




*,1S 




30 


1.47 




4.17 




31 


1.98 




4.26 





INST 
MAX 



INST 
KIN 



1.50 
127) 



4.31 
1171 



2,05 
( 1) 



ft.*8 
1201 



0.75 
I 5) 



*.32 

(311 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELO* GROUND SURFACE 

MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 

9.46 





4.14 


4. S3 


7.50 


9.05 




4.26 


4.95 


7.65 


9.11 




4.38 


5. 12 


7.70 


9.11 




4.91 


5.26 


7,72 


9.14 




4.6S 


5.42 


7.75 


9. IB 




4.75 


5.59 


7.82 


9.21 




4.85 


5.70 


7.BT 


9.23 




4,96 


5.80 


7.93 


9.26 




5.01 


5.88 


7.99 


9.33 




5.09 


6.04 


8.06 


9.35 




5.25 


6.21 


6.13 


9.35 




5.45 


6.31 


B.ia 


9.57 




5.62 


6.39 


6.25 


9.40 




5.65 


6.44 


B.33 


9.42 




3.51 


6,49 
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6.36 


9.43 
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6.68 


8.41 


9.43 


1.47 
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1.79 
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4.53 
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4.45 
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4.60 


7.06 
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7.13 


8.82 
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4.75 
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8.79 
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3,26 


4.72 
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9,44 


3.43 


4.81 


7.26 


8.60 


9.45 


3,59 


4.89 


7.32 
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3, 61 
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7.39 


8.90 
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3.78 


4.76 


7,44 
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9.45 
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-MONTHLY SUMMARY- 
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5.69 


9 
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5.05 
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irrs 


MAX 




6.13 
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1 4) 


BIN 



ENVIRONMENT ONTARI 

TORONTO 

HAL TON COUNtK 



OBSERVATION HELL 417 
TOWNSHIP OF ESOUESING 



RtC METHOD! A35 RECORDER 

REC COMMCO! MAY 1966 

MEASURE PT ! 3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEVI 1200 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

HELL IDG! CLAV TILL 4.3S BEOP.GCK 50. 



DIAMETER OF WELL! 7 INCHES 

LENGTH OF CASING: 26 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL! 50 FEET 



WELL REC f- 

utm co-ona: 

LAI 1 LONGS 



2 60 Ob 66 

1-17 E576600 N4B28000 

43-36N0RTH 80-03HEST 



PUMP RATE! 4 1GPN 

SPEC. CAP! 0.41 1GPM/FI 

AUUIFEH : MOCK 

UUAL1TY : FRESH 



INST 

MAI 



INST 

N1N 



-0.03 
1311 



2.68 
120) 



197* 
DAILY HEAN KAIER LEVELS REFERREO TO DISTANCE IN FEET BELOH GRDUND SURFACE 

APR NAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
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0.37 


0.51 




25 


1.79 


1.49 


0.93 


0.50 


0.63 




26 


1. TO 


1.66 


0.99 


0.62 


0.74 




27 


i>. 24 


1.75 


1.13 


0.73 


0.86 




28 


0.0 3 


1.6* 


1.19 


0.85 


0.92 




29 


0.11 




1.21 


0.93 


0.8* 




30 


0. IT 




1.2* 


1.00 


0.9B 




31 


0. U3 




1.23 




1.10 





0.07 



2.7* 
1211 



-0.44 
I 51 



1.44 
I II 



-0.41 
I 41 



1.19 
1 II 
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ENVIRONMENT ONTARTO 

TORONTO 

HALTON COUNTY 



OBSERVATION WELL 3T7 



TOWN OF GEORGETOWN 



REC M?'HOO: A35 RFCOROER 

« EC COMMCD: APR. 26 1973 

MEASURE PT: 2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 660 FEET ABOVF SEA LEVEL 

WELL TYPEl DRILLED 

HELL LOG: RED CLAY, SAND AND GRAVEL 27: FINE SAND 80: COARSE SAND 109. 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



5 INCHES 
87 FEET 
22 FEET 
109 FEET 



HELL REC «! 
UTH CD-ORO: 
LAT t LONG: 

PUMP RATE: 
SPEC. CAP: 
AQUIFER : 
0UAL1TY : 



26042B9 

Z-17 65862*0 N4B32900 

43-39N0RTH 79-5SWEST 

45 IGPH 
N.4. 
COARSE SAND 

FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FFET BELOW GROUND SURFACE 
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-MONTHLY SUMMA«^ 
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fNVIR'lNMENT ONTARIO 
TORONTO 

H*l TUN rOUNTY 



OBSERVATION yELL 438 



T0WN5MJP OF NASSAGAHEYA 



CONC. 



WELL REC «: 
UTM CO-ORD: 
LAT L LONG: 



2 802097 

1-17 E5 74490 N4829950 

43-37N0RTH 80-05WEST 



fiCC MFTIHOO: A15 RECORDER 

RFC COMMCD: MAY 1966 

MEASURE Hi 3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEVS 11B5 FEET ABOVE SEA LEVEL 

W=LL TYPF: DRILLED 



WFtl 



LOG: 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



7 INCHES 
33 FEET 
NONE 
B5 FEET 



DIRK BROWN, SANDY TOPSOIL 21 BOULOERS ANO SILTV TILL 18! BEDROCK 85. 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AOUIFER : ROCK 

QUALITY : FRESH 



19 T4 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERREO TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 
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25.10 
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27.45 
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24.44 


24.52 


25.52 
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27.42 
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27.43 
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25.21 


24.01 


24,46 
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27.42 


27.70 
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27.42 
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25.33 


24.21 


24.48 


22.35 
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26.65 


27.43 
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27.55 


27.63 


27.43 
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24.29 


24.57 
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26.67 


27.46 
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27.57 
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27.44 


19 


20 


26. J 7 
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27.49 
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26.02 
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24.46 
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25.54 


26.77 


27.50 
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27.45 
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25.36 


24.59 


24.46 


22.42 


25.55 


26.60 


27.51 


27.73 


27.58 


27.44 


27.46 
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24.54 


22.65 


25.61 


26.84 


27.52 
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27.57 
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27.47 
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27.45 


27.46 


26 


27 


25. 75 


25.60 


24.95 


24.65 


24.00 


25.82 


26.94 


27.56 


27.69 


27. 5B 


27.46 


27.48 


27 


28 


25.47 


25.59 


25.02 


24.64 


24. 13 


25. B4 


26.97 


27.57 


27.70 


27.59 


27.45 


27.48 


28 


29 


25. 12 




25.01 


24.63 


24.15 


25. B4 


2T.00 


2T.58 


27.65 


27.59 


27.46 


21.43 


29 


30 


24.71 




24.95 


24.69 


24.30 


25.63 


27.04 


27,59 


27.64 


27.60 


27.49 


27.48 


30 


31 


24.46 




25.03 




24.37 




27.07 


27. 6L 




2 7.60 




27.47 


31 



-MONTHLY SUMNARY- 
24.09 25.37 26.53 



27.46 MEAN 



INST 


24.35 


2. .4 


22.23 


23.75 


21.71 


24.44 


2 5 . a 2 


27.09 


27.61 


27.51 


27.42 


27.42 


INST 


«AX 


! 31 1 


i n 


( 9 ) 


< 71 


1201 


1 11 


( 11 


< 11 


( 11 


1 171 


1251 


1 171 


MAX 


nsi 


26. 1 1 


a.^i 


25.71 


25.23 


25.14 


25.84 


27.09 


27.61 


27.75 


27.66 


27.64 


27.50 


INST 


Ml *l 


I 11 


KM 


1 1 1 


1 L' 


1 HI 


1301 


131 1 


(311 


(241 


[ 2) 


1 171 


( 5) 


HIM 



33 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

HAlTON COUNTY 



OBSERVATION HELL 439 
TCHNSMIP OF NASSAGAMEYA 



CONC . 



LOT 24 



HF1A SEC t! 
UTM CP-ORD: 
LAT t LONG: 



RtC METHOD: 
REC CONHCD: 
xtASUSfc Pi: 
CiND ELIV: 
BELL TYPE! 
HELL HX7' 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING! 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



N.A. 

SAM3 AND GRAVEL 

FRESH 



A25 RECORDER 

JUNE 1966 

3.0 FEET ABOVE GROUIVC SURFACE 

1125 FEET ABOVE SEA LEVEL 

?OPSo1l M 8R0.N S1LTY FILL M «" SRTY TILL 25) MEDIUM TO COARSE SAND 301 MEOIUM 10 COARSE SAND AND FINE 
6RAVEL 37; 01RTY COARSE GRAVEL ?«! MEDIUM TD CDARSE SAND 48J GREY S1LTY TILL 51. 



6.0 INCHES 

23 FFFT 
23 FEET 
48 FEET 



PUMP RATF 
SPFC. CAP 
APUIFFR 
QUALITY 



2801739 

1-17 E572160 N4B20550 

43-32NORTH BO-06WEST 

N.A. 



DAILY KEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOK GROUND SURFACE 



9 

id 

11 
12 

13 
14 
IS 

16 
11 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

a 

26 
27 

2d 
2* 

30 
31 



JAN 

4.74 
4.74 
4.74 
4.75 
4.75 
4.74 
4.75 
4. El 
4. 80 
4. SO 

4.»2 
4.87 
4.90 
4.86 
4.85 
4.(18 
4.95 
4.95 
4.95 
4.96 
4. SO 
4.64 
4.7b 
4.75 
4.71 
4 .66 
4.4S 
4.26 
4.15 
4.09 
4.02 



FES 

4.02 
4. 01 
4.02 
4.05 
4.09 
4.12 
4.13 
4.15 
4.19 
4.23 
4.28 
4.29 
4.31 
4.37 
4.41 
4.39 
4.42 
4.46 
4.44 
4.51 
4.56 
4.41 
4.38 
4.39 
4.39 
4.40 
4.40 
4.40 



MAR 

4.42 
4.39 
4.34 
4.10 
3.75 
3.44 

3.25 

3.09 
3.00 
3.04 
3.08 
3.11 
3.18 
3.27 
3.31 
3.33 
3.40 
3.4'' 
3.51 
3.60 
3.58 
3.66 
3.71 
3.77 
3.80 
3.B2 
3.89 
3.91 
3.91 



3.9 



APR 

3.97 
3.84 
3.75 
3.45 
3.29 
3.20 
3.16 
3.18 
3.17 
3.23 
3.26 
3.26 
3.2 7 
3.26 
3.26 
3.32 
3.36 
3.3! 
3.41 
3.45 
3.47 
3.44 
3.42 
3.44 
3.44 
3.46 
3.48 
3.50 
■•52 



HAY 

3,61 

3.63 

3.67 

3.72 

3.75 

3.73 

3.75 

3.78 

3.72 

3.68 

3.65 

3.52 

3.46 

3.38 

3.35 

3.28 

2.23 

1.77 

1.87 

2.02 

2.13 

2.27 

2.38 

2.51 

2.63 

2.75 

2.85 

2.93 

2.98 

3.07 

3.17 



J UN 

3.28 
3.35 

3.42 
3.50 
3.57 
3.64 
3.73 
3. SO 
3.86 
3.90 
3.98 
4.07 
4.13 
4.16 
4.1S 
4.18 
4.21 
4.22 
4.19 
4,07 
4.04 
4.08 
4.15 
4.19 
4.21 
4.21 
4.25 
4.27 
4.27 
4.22 



JUL 

4.24 

4.29 

4.33 

4.37 

4.42 

4.46 

4.51 

4.55 

4.60 

4.67 

4.74 

4.79 

4.83 

4.87 

4.92 

4.99 

5.04 

5.09 

5.15 

5.21 

5.26 

5.30 

5.34 

5.37 

5.40 

5.42 

5.45 

5.49 

5.91 

5.53 

5.54 



AUG 

5.56 

5.59 

5.61 

5.61 

5.62 

5.66 

5.31 

4.65 

4.67 

4.69 

4.72 

4.75 

4.78 

4.82 

4.85 

4.88 

4.92 

4.97 

5.03 

5.09 

5.14 

5.19 

5.21 

5.23 

5.23 

5,24 

5.28 

3.32 

5.36 

5.39 

5.43 



SEP 

5.47 

5.50 

5.51 

5,91 

5.52 

5.54 

5.57 

5.59 

9.62 

5.64 

5.66 

5.67 

5.69 

5,71 

5.74 

5.76 

5.78 

5.79 

5.82 

5.85 

5.88 

5.91 

S.95 

5.98 

5.99 

6.01 

6.02 

6.01 

6.00 

5. '99 



OCT 

6.00 

4.01 

6.01 

6.01 

6.01 

6.01 

6.01 

6.01 

6.02 

6.01 

6.03 

6.04 

6.03 

6.00 

5.97 

5.94 

5.93 

5.93 

5.94 

5.94 

5.94 

5.95 

5,95 

5.95 

5.94 

5.95 

5.95 

5.95 

5.96 

5.96 

5. =5 



5.95 
5.94 
5.9* 
5.92 
5.B9 
5.87 
5.8 5 
5.83 
5.81 
5.79 
5.78 
5.76 
5.72 
5.68 
5.65 
5.63 
5.61 
5.58 
5.56 
5.41 
5.01 
4.86 
4.73 
4. 65 
4.60 
4.59 
4.56 
4.55 
4.57 
4.57 



3.41 



-MONTHLY SUMMARY- 
3.07 3.98 4.96 



4.55 


t 


4.55 


1 


4.55 


3 


4.58 


4 


4.60 


5 


4.61 


6 


4.60 


7 


4.57 


8 


4.54 


9 


4.53 


10 


4.52 


11 


4.52 


12 


4.52 


13 


4.51 


14 


4.48 


15 


4.46 


16 


4,45 


17 


4.44 


18 


4.44 


19 


4.4 7 


20 


4.47 


21 


4.46 


22 


4.46 


23 


4.46 


24 


4.43 


25 


4.46 


26 


4.46 


& 


4.44 


28 


4.43 


29 


4.44 


30 


4.45 


31 



4.50 MEAN 



INST 

MAX 


3.99 
1311 


4.01 

1 21 


2.96 

110) 


3.15 
1 7) 


1.73 
118) 


3.23 

1 11 


4.21 
I 1) 


4.63 
( 7) 


5.45 

( 1) 


5.93 
1171 


4.54 
(27) 


4.42 
1251 


INST 

MAX 


INST 
MlN 


4.98 
(19) 


4.56 
(21) 


4.44 
1 11 


4.02 
I 1) 


3.80 

I 8) 


4.28 
1291 


5.55 

(311 


5.70 
( 7) 


6.02 
(271 


6.05 
113) 


5.95 
1 1) 


4.62 
1 6) 


INST 

MIN 



ENVIRONMENT 0NTAR1C 

TORONTO 

hALTON COUNTY 



OBSERVATION HELL 415 



TDHNSHIP OF OAK.VILLE 



KEC MElMODt A34 RECORDER. 

REC CCMMCD: AUGUST 1966 

MEASURE PT: 2.0 FEET AbOVE GHGUNO SURFACE 

GNO ELEV: 600 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HILL TYPE! DRILLED 

HELl LOG! REDDISH TILL 5) RED SHALE 50. 



DIAMETER OF HELL! 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



CONC. 

7 INCHES 
16.8 FEET 
NONE 
50 FEET 



HELL REC #: 
UTM CO-ORD: 
LAT E LONG! 

PUMP PATE: 
SPEC. CAP: 
AOUIFFR t 
DUALITY 1 



2802576 

Z-17 F599450 N4817100 

43-30N0RTH 79-46HES7 

N.A. 

N.A, 

RED SHALF 

FRESH 



DAILY MEAN HATFR LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOH GROUND SURFACE 



« 
1C 
II 
12 
13 
74 
15 
16 
11 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 
IB 

29 
30 

31 



MIA* 



INlT 
MAX 



INST 
HIN 



JAh 

3.48 
3.59 

3.53 
3.54 

3.61 
3.72 

s.te 

4.01 

4.06 
4.10 
4.13 
4.21 
4.26 
4.20 
4. U 
4.25 
4.30 
4.32 
4.33 
4.30 
4.19 
3. BO 
3.16 
2.60 
2.46 
2.39 
0.96 
1.44 
2.37 

2.72 



0.11 
127) 



4.34 
(201 



FES 

3.01 

3.32 

3.57 

3.74 

3.63 

3.64 

3.82 

3.93 

4.0 5 

4.09 

4.16 

4.19 

4.21 

4.24 

4.29 

4.24 

4.23 

4.21 

4.20 

4.25 

4.21 

3. 17 

2. 66 

3.27 

3.54 

3.8 

3.91 

3.96 



2.44 
(22) 



4.32 
1151 



MAR 

3.T7 

3.71 

3.75 

2.94 

L.42 

2.35 

i.Vl 

2.B4 

3.02 

3.21 

3.36 

3.56 

3.77 

3.91 

3.98 

4.04 

4.14 

4.23 

4.19 

4.26 

4.25 

4.30 

4.33 

4.36 

4.38 

4.39 

4.42 

4.44 

4.45 

4,43 

4.41 



0.65 
I 5| 



4.46 
(29) 



APR 

4,35 

3.95 

3.67 

1.83 

2.44 

2.97 

3,26 

3.41 

3.59 

3.77 

3.91 

3.94 

3.93 

3.83 

3.59 

3.71 

3,84 

3.9B 

4.L0 

4.17 

4.21 

4.21 

4.15 

4.16 

4.20 

4.26 

4.32 

4.37 

4.43 

4.46 



1.11 
1 4) 



4.48 
130) 



JUL 



4.50 


4.45 


4.44 


4.54 


4.49 


4.52 


4.54 


4.53 


4.55 


4.60 


4.55 


4.59 


4.57 


4.57 


4.63 


4.96 


4.59 


4.67 


4.58 


4.61 


4.69 


4.60 


4.62 


4,70 


4.13 


4.63 


4.71 


3.81 


4.64 


4.73 


3.86 


4.69 


4.80 


3.12 


4.73 


4.81 


2.68 


4.74 


4.83 


3.12 


4.78 


4.82 


3.36 


4.72 


4.83 


3.20 


4.67 


4.87 


-0.03 


4.65 


4.89 


1.97 


4.64 


4.B6 


2.73 


4.41 


4.87 


3.13 


3.79 


4.89 


3.37 


3.81 


4.89 


3.58 


3.91 




3.79 


4.06 


4.B6 


3.97 


4.19 




4.10 


4.23 


4.BB 


4.19 


4.27 




4.25 


4.35 


4.B4 


4.27 


4.40 


4.85 


4.28 


4.41 


4.85 


4.33 


4,42 


4.85 


4.39 




4.66 


-MONTHLY SUMMARY- 


3.74 


4.45 




-1.2T 


3.76 




(17) 


(201 




4.61 


4.81 




1 Rl 


1141 





AUG 

4.86 

4.86 

4.86 

4.86 

4.88 

4.89 

4.89 

4.90 

4.90 

4.91 

4.91 

4.90 

4.90 

4.B9 

4.90 

4.90 

4,90 

4.90 

4.93 

4.95 

4.94 

4,93 

4.93 

4,93 

4.03 

4.90 

4.91 

4.91 

4.89 

4.90 

4.89 



4.86 
( 11 



4.95 
(20) 



SEP 

4.88 

4.87 
4.B6 
4,86 
4.86 

4. 66 
4,»6 
4.B6 
A. PA 
4.86 

4. 67 
4.69 
4.85 
4.66 
4.87 
4.88 
4.90 
4.94 
4.98 
5.03 
5.06 
5.09 
5,09 
5.07 
5.01 
5.06 
5.07 
5.01 
4.99 
5.01 



4.R4 
112) 



5.10 
(22) 



OCT 

5.04 
5.07 
5.07 
5.05 
5.04 
5.02 
5.04 
5.05 
5.06 
5.07 
5.05 
5.06 
4.99 
4.99 
5.01 
4.99 
5.08 
5.09 
5,10 
5.)1 
5.09 
5.08 



5.05 
5. OR 
5. OB 
*,08 
5.09 

5.06 



NOV 

5.05 

5.06 

5.03 

5.02 

5.02 

5.00 

5.00 

5.01 

5.01 

5.02 

5.01 

4.99 

4.97 

4.95 

4.95 

4.96 

4.97 

4.57 

4.96 

4.90 

4.6 7 

4.69 

4.72 

4.75 

4.80 

4. 83 

4.B1 

4.64 

4.90 

4.8 8 



4.6 5 
1211 



5.06 
( 21 



4.85 


1 


4.86 


2 


4.88 


3 


4.90 


4 


4.91 


5 


4.90 


6 


4. 87 


7 


4.83 


8 


4.81 


9 


4. BO 


10 


4. BO 


11 


4.76 


12 


4.76 


13 


4.73 


14 


4.72 


15 


4.70 


16 


4.70 


17 


4.71 


in 


4.71 


19 


4.78 


20 


4.78 


21 


4.61 


22 


4.83 


23 


4,83 


24 


4. BO 


25 


4.81 


26 


4. 76 


27 


4.62 


26 


4.65 


29 


4.87 


30 


4.84 


31 



4.61 MEAN 



4.70 
I 16) 



4.91 
I 61 



INST 

MAX 



INST 

HIN 


















ENVIRONMENT UNTARIU 

TORONTO 

HALTON COUNTY 



REC METHOD: 



1YPE KECORUER 



OBSERVATION HELL 374 
TQHN5HIP OF TRAFALGAR 

DIAMETER OF HELL: 



REC criMMCII: SEP. 29 1971 

MEASURE PT: 2.4 FEET A80VE GROUND SURFACE 

GUI) ELEV: 659 FEET A80VE SEA LEVEL 

HtLl TYPE: DRILLED 

HELL LOG: TOPSQIL 1; VERY HARC CLAY TILL 7i GRAVEL AND SOME GREY 



LENGTH OF CASING; 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



9 FEET 
NONE 
9 FEET 



HELL KEC •: 
UTM CD-ORO: 
LAI C LUNG: 



SPEC. CAP 

AUU1TER 
QUALITY 



CLAY 8.5." BROWNISH LLAY U.S. 



28037U7 

£-17 [591175 N4B18750 

43-31NORTH 79-52HEST 



PUMP RATE: N.A. 



N.A. 
CLAY 
FRESH 



1974 

DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE 



N FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 


0. 38 


U.24 






2 


0.3b 


0.24 


1.1b 




1 


0.3 8 


0.24 


1.04 


0.51 


4 


U.37 


0.24 


0.88 


0.44 


5 


0.38 


0.24 


0.73 


0.41 


6 


0.3S 


0.25 


0.62 


0.40 


7 


0. 33 


0.25 


0.54 


0.38 


a 


0.42 


0.25 


0.48 


0.37 


9 


0.49 


0.25 


0.43 


0.36 


10 


0.57 


0.25 


0.39 


0.37 


11 


0.62 


0.25 


0.35 


0.39 


12 


0.0 7 


0.25 


0.34 


0.39 


13 


0. 75 


0.27 


0.34 


0.37 


1'. 


0. 78 


0.29 


0.39 


0.34 


15 


0.78 


0.29 


0.45 


0.33 


16 


0.78 


u.29 


0.48 


0.34 


17 


0.8 


0.31 


0.51 


0.35 


la 


0.83 


0.34 


0.54 


0.41 


l") 


0.93 


0.42 


0.53 


0.49 


20 


0.86 


0.97 


0.52 


0.57 


21 


0.83 


1.17 


0.50 


0.63 


22 


0.73 


1.23 


0.50 


0.60 


2J 


0.60 


1.21 


0.50 


0.56 


24 


0.52 


1.17 


0.50 


0.54 


25 


0-4 5 


1.12 


0.51 


0.54 


26 


0.39 


1.12 


0.53 


0.56 


27 


0.32 


1. 14 


D.56 


0.63 


2a 


0.29 


1.15 


0.58 


0.69 


29 


0.27 




0.60 


0.76 


30 


0.25 




0.60 




31 


0.24 




0.57 





0.91 


1.25 


3.72 


5. 55 




8.09 


1.03 


1.32 


3.79 


5.61 




8.10 


1.15 


L 


43 


3.86 


5.66 




8.11 


1.45 


1.54 


3.92 


5.72 


6.94 




1.67 


1.66 


4.00 


5.78 


6.V8 




1.76 


1.79 


4.06 


5.63 


7.00 




1.85 


1.90 


4.10 


5.88 


7.04 




1.93 


2 


00 


4.16 


5.93 


7.08 




2.00 


2.09 


4.20 


5.9<» 


7.12 




2.07 


2.16 


4.24 


5.99 


7.1o 




2.16 


2.22 


4.26 


6.02 


7.19 




2.26 


2.28 


4.30 


6.06 


7.22 




2.35 






4.35 


6.10 


7.28 




2.44 






4.41 


6.14 


7.33 




2.48 






4.44 


6.19 


7.37 




2.51 






4.45 


6.21 


7.41 




2.53 






4.47 


6.24 


7.46 




2.51 






4.53 


6.27 


7.51 




2.17 






4.59 


6.32 


7.56 




1.76 






4.65 


6.36 


7.62 




1.45 






4.69 


6.40 


7.66 




1.27 






4.73 


6.44 


7.70 




1.21 






4.76 


6.49 


7.72 




1.15 






4.80 


6.53 


7.77 




1.10 






4.83 


6.57 


7.81 




1.09 






4.87 


6.59 
6.62 
6.66 


7.85 
7.89 
7.93 




1.21 






5.41 




7.97 
8.00 




1.23 






5.45 








3.63 


5.49 




8.04 







4 




5 




6 




a 




9 




10 




11 




12 




13 


8.31 


14 


8.33 


15 


8.33 


16 


8.34 


17 


B. 35 


18 


8.35 


19 


8.35 


20 


8.36 


21 


8.36 


22 


a. 36 


23 


a. 37 


24 


a. 3 a 


25 


8.33 


26 


8.29 


27 


8.24 


28 


B.20 


29 


8.16 


30 


8.09 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 



INST 
MAX 



INST 
WIN 



0.24 
I 31 ) 



0.86 
1201 



U.24 
< II 



1.24 
(221 



MEAN 

INST 
MAX 

INST 

HIT* 



ENVIRONMENT GNTARIU 

TORONTO 

PEEL COUNTY 



REC ME THOU: 
HEC COMKCD: 
MEASURE PT : 
GND ELEV: 

HELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION HELL 253 



TOWNSHIP OF ALBION 



cose. 



LOT 23 



HELL REC • : 
UTM CO-ORO: 
LAT t. LONG: 



4904160 

2-17 E594400 N4864030 

43-57NORTH 79-49HEST 



'F- TYPE RECORDER OIAMETER OF HELL: 5 INCHES PUMP RATE: N.A. 

MAR. 3 1970 LENGTH OF CASING: 215 FEET SPEC. CAP: N.A. 

3.6 FEET ABOVE GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: 3 FEET AOUIFEK : HARDPAN 

900 FEET ABOVE SEA LEV5L DEPTH OF HELL: 218 FEET DUALITY : FRESH 

DRILLED 

8LACK SOIL 4i 6R0HN CLAY. SAND AND STONES 38; BROHN SANO AND A FEW STONES 65; GREY CLAY, ST0H6S AND SAND 68; 

BROWNISH YELLOH SILT, CLAY 106; BLUE CLAY AND STONES 130; 8R0UNISH VELLUM SILT, CLAY 214: GREY HARDPAN 218. 



19T4 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TD DISTANCE IN FEET BELUH GROUND 5URFACE 



1 


42.63 


42.66 


2 


42. ol 


42.65 


3 


42.61 


42.65 


4 


42.61 


42.64 


5 


42.62 


42.63 


6 


42.62 


42.63 


7 


42.63 


42.63 


a 


42. 63 


42.62 


9 


42.62 


42.61 


10 


42.62 


42.61 


u 


42.62 


42.61 


12 


42.63 


42.61 


13 


42.64 


42.61 


14 


42.64 


42.62 


15 


42.64 


42.62 


16 


42.65 


4i.6i 


17 


42.64 


42.63 


IB 


42.65 


42.63 


19 


42.65 


42.6,: 


20 


42.65 


42.62 


21 


42.65 


42.62 


22 


42.65 


42.62 


23 


42. 66 


42.62 


24 


42.68 


42.63 


25 


42.68 


4*. 62 


26 


42.68 


42.62 


27 


42.68 


42.63 


28 


42.69 


42. 63 


29 


4 2.68 




30 


42.68 




31 


42.67 





MAR 

42.61 
42.61 
42.6 1 
42.60 
42.58 
42.54 
42.49 
42.42 
42.35 
42.28 
42.23 
42. 17 
42. 14 
42. 10 
42.07 
42.03 
42.00 
41.98 
41.96 
41.96 
41.94 
41.93 
41.92 
41.91 
41.91 
41.91 
41.91 
41.92 
41.92 
41.92 
41.91 



APR 

41.92 

41.91 
41.89 
41.84 
41.79 
41. 73 
41.70 
41.67 
41.64 
41.61 
41.53 
41.55 
41.53 
41.50 
41. 4T 
41.45 
41.45 
41.43 
41.42 
41.42 
41.41 
41. 40 
41.40 
4 1.39 
41.40 
41.40 
41.36 
41.35 
41.35 



MAY 

41.35 
41.35 
41.35 

41.35 
41.36 
41.35 
41.34 
41.34 
41.34 
41.34 
41.34 
41.33 
41.32 
41.33 
41.32 
41.32 
41.31 
41.30 
41.28 
41.27 
41.25 
41.23 
41.21 
41. 20 
41.19 
41. IB 
41. IB 
41.18 
41. 18 
41. IB 
41.18 



JUN 

41.17 
41.17 
41.17 
41. 17 
41.17 
41. 18 
41. 18 
41.19 
41.20 
41.21 
41.21 
41.22 
41.23 
41.24 
41.24 
41.25 
41.26 
41.26 
41.27 
41.29 



41.40 
41.40 



JUL 

4L.39 
41.39 
41.40 
41.42 
41.42 
41.43 
41.44 
41.44 
41.45 
41.47 
41.48 
41.49 
41.50 
41.51 
41.52 
41.54 
41.55 
41.57 
41.58 
41.57 
41.60 
41.61 
41.62 
41.65 
41.66 
41.61 
41.69 
41.70 
41.71 



AUG 

41.79 
41.80 
41.81 
41.82 
41.83 
41.84 
41.88 
41.89 
41.91 
41.93 
41.93 
41.94 
41.95 
41.97 
41.98 
41.99 
42.01 
42.03 
42.05 
42.08 
42.09 
42.10 
42.12 
42.13 
42.14 
42.15 
42.16 
42.18 
42.19 
42.20 
42.21 



SfcP 

42.23 
42.24 
42.24 
42.26 
42.28 
42.28 
42.30 
42. 31 
42.32 
42.32 
42.33 
42.34 
42.35 
42.39 
42.40 
42.40 
42.42 
42.43 
42. 4* 
42.45 
42.47 
42.48 
42.43 
42.49 
42.51 
42.52 
42.5 3 
42.54 
42.5 5 
42.5 7 



OCT 

42.57 
42.58 
42. 6U 
42.61 
42.62 
42.63 
42.63 
42.65 
42.66 
42.66 
42.66 
42.07 
42.6 7 
42.68 
42.68 
42.69 
42. 70 
42.70 
42.71 
42.73 
42.74 
42.75 
42.74 
42.75 
42.75 
42.76 
42.77 
42.78 
42.80 
42.80 
42.81 



NUV 

42.80 
42.80 
42.82 
42.85 
42.87 
42.89 
42.92 
42.94 
42.97 
42.99 
43.00 
43.02 
43.04 
43.07 
43.13 
43.16 
43.18 
43.20 
43.22 
43.25 
43.27 
43.29 
43.31 
43.33 
43.35 
43.36 
43.39 
43.40 
43.42 
4J.44 



OEC 

43.46 
43.48 
43. 5J 
43.52 
43. 54 
43.52 
43.52 
43.51 
43.51 
43.51 
43.50 
43.49 
43.50 
43.49 
43.49 
43.48 
43.48 
43.48 
43.47 
43.47 
43.48 
43.47 
43.46 
43.46 
43.46 
43.46 
43.46 
43.4 6 
43. 45 
43.48 
43.53 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28- 

29 

30 

31 



-MONTHLY SUKMARY- 



1NST 
MAX 



INST 
M1N 



42.61 
( i) 



42. bS 
1281 



42.61 
llil 



42.67 
I 1) 



41.91 
1251 



42.63 

I 11 



41.17 

(2Bi 



41.36 
I 61 



41.78 
I II 



42.21 
1311 



4.J.21 
I II 



42.57 
1301 



42. 56 
I II 



42.81 
1311 



42.80 
1 21 



43.45 
1301 



43.45 
129 1 



43. •-,« 
I 51 



INST 
MAX 



INST 

M1N 



35 






, 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

PiFl COUNTY 



OBSERVATION WELL 018 
TOWN OF BRAMPTON 



CONC. 



REC METHOD: A35 RECORDF" 

*EC COHMCO: APR. 19 1952 

MEASURE PTt 1.0 FEET ABOVF GROUND SURF ACS 

GNC ELEV: 719 FEfT A6DVF SEA LEVEL 

WELL Type: dug 

WELL IOC: 0VER8UA0EN 30. 



DIAMETER OF WELL: 48 INCHES 

LENGTH OF CASING! 10 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

OEPTM OF WELL: 30 FEET 



WELL REC •: 4903777 

U»M CO-ORO: 7-17 F.599220 N4B18300 

LAT C LONG; 43-42N0RTH 79-46WEST 

PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AQUIFER I OVERBIIREEN 

DUALITY : FRESH 



1 
2 

4 
5 
6 

I 
B 

e 

10 

11 
12 
II 

1* 
IS 
16 
it 

II 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 

MAI 



INST 

KIN 



4.30 
5.29 
5.29 
5.31 
5.10 
5. J5 
5.37 
5.40 
5.41 
5.42 
5.47 
5.50 
5.5* 
5.56 
5.58 
5.61 
5.64 
5.6T 
5.71 
5.66 
5.64 
5.58 
5.52 
5.49 
5.26 
4.52 
4.31 
4.26 
4.26 



FEB 

4.22 

4.19 
4.23 
4.27 
4.34 
4.43 
4.49 
4.54 
4.62 
4.69 
4.74 
4.84 
4.99 
5. J6 
5.11 
5.16 
5.22 
5.26 
5.30 
5.35 
5.24 
5.06 
5.03 
5.04 
5.06 
5.09 
5.10 
5.10 



4.18 
1 21 



5.36 
1211 



MAR 

5.11 
5.13 
5.04 
4.40 
4.22 
4.20 
4.18 
4.19 
4.22 
4.28 
4.33 
4.38 
4.45 
4.51 
4.56 
4.61 
4.66 
4.71 
4.76 
4.81 
4.86 
4.92 
4.98 
5.02 
5.08 
5.11 
5.14 
5.18 
5.18 
5.15 
5.09 



4.17 
I 71 



5.19 
1291 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FFET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY J UN JUL AUG SEP OCT NOV 



4.89 
4.53 

4.39 
3.92 
3.91 
3.97 
4.06 
4.14 
4.20 
4.27 
4.35 
4.41 
4.46 
4.50 
4.53 
4.56 
4.60 
4.63 
4.69 
4.75 
4.79 
4.81 
4.B1 
4,83 
4.84 
4.87 
4.89 
4.93 
4.95 
5.01 



3.88 
I 51 



5.08 
I 1) 



5.07 
5.11 
5.16 
5.20 
5.2 3 
5.25 
5.28 
5.30 
5.30 
5.26 
5.21 
5.03 
4.68 
4.53 
4.48 
4.29 
3.28 
3. 74 
3.91 
4.04 
4.14 
4.22 
4.30 
4.40 
4.51 
4.59 
4.69 
4.75 
4.80 
4.83 
4.91 



4.98 
5.07 
5.15 
5.22 
5.27 
5.34 
5.40 
5.47 
5.51 
5.56 
5.62 
5.67 
5.72 
5.75 
5.79 
5.60 
5.19 
5.18 
5.14 
4.98 
4.82 
4.40 
4.40 
4,44 
4.26 
4.27 
4.32 
4.42 
4. SO 
4.55 



4.63 
4.69 
4.72 
4.48 
4.41 
4.52 
4.64 
4.74 
4.86 
4.97 
3.07 
5.18 
9. 27 
5.14 
5.41 
5.49 
5.57 
5.64 
5.TJ 
5.78 
5.85 
5.92 
5.97 
6.04 
i.10 
6.15 
6.20 
6.24 
6.27 
A. 28 
6,11 



-MONTHLY SUMMaRY- 
4.69 5.07 5.44 



2.75 

1141 



5.14 
< SI 



4,26 
(261 



5,80 
1151 



4.41 
I 51 



6.15 

1311 



6.37 
6.41 
6.46 
6.51 
6.54 
6.60 
6.65 
6.69 
6.74 
6.78 
6.81 
6.85 
6.90 
6.94 
6.99 
7.02 
7.0S 
7.07 
7.12 
7.16 
7.19 
7.22 
7.26 
7.27 
7.32 
7.16 
7.39 
7.41 
T.47 
7.50 
7.53 



6.15 
I II 



7.55 
111) 



7.58 
7.60 
7.64 
7.66 
7.69 
7.71 
7.73 
7.76 
7.78 
7.B2 
7.83 
T.84 
7.86 
7.88 
7.89 
7.92 
7,94 
7.97 
7.98 
7.99 
8.01 
8.03 
8.05 
8.06 
8.05 
8.05 
8.06 
8.03 
T.98 
7.94 



7.88 
7.55 



8.07 
1241 



7.91 
7.66 
7.80 
7.75 
7.71 
7.69 
7,70 
7.71 
7.73 
7,72 
T.73 
7.76 
7.77 
7.78 
7.80 
7.81 
7.82 
7.85 
7.87 
7.91 
7.92 
7.94 
7.95 
7.95 
7,93 
7.90 
7.87 
7.81 
7.79 
7.74 
7.71 



7.67 
1311 



7.98 
(211 



7.64 
7.62 
7.5B 
7.52 
7.42 
7.15 
7.28 
7.20 
7.11 
7.01 
6.92 
6.82 
6.72 
6.61 
6.53 
6,41 
6.11 
6.21 
6.10 
5. 79 
5.64 
5.51 
5.43 
5.30 
5.23 
5.14 
5,04 
4.99 
5.07 
5.13 



4.97 
128) 



7.67 
< 11 



DEC 

5.14 
5.12 
5.09 
5.03 
4.98 
4.91 
4.82 
4.71 
4.67 
4.67 
4.66 
4.61 
4.41 
4.61 
4.61 
4.57 
4.57 
4.58 
4.61 
4.60 
4.58 
4.57 
4.59 
4.58 
4.59 
4.59 
4.5 9 
4.59 
4.58 
4.58 
4,59 



1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
1* 
15 
16 
17 
18 
19 
?0 
21 
22 
23 
2* 
75 
26 
27 
28 
29 
30 
11 



4.70 MEAN 



4.56 INST 
(171 MA* 



5. IT 
t II 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARID 

TORONTO 

PEEL COUNTY 



OBSERVATION WELL 167 
ICWNSHIP OF CH1NGUAC0UST 



HSW 5 LOT 



REC METHOD: A35 RtCQRDER 

REC COMMCB: DEC 15 1965 

MEASURE PTl 4.5 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 675 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: TUPSOIL 2i BROWN CLAY, GRAYEL 71 SAND AND SRAVEL 171 CLAY AND GRAVEL 20. 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



6 INCHES 
15 FEET 
5 FEET 
20 FEET 



WELL REC >: 

UTM CO-ORD: 

5 LAT 4 LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER. 
QUALITY 



4901999 

2-17 E596500 N4832I60 

43-38N0KrH 79-48WEST 

N.A. 

N.A. 

CLAY AND GRAVEL 

FRESH 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FECT BELOW GflUUNO SURFACE 



MAT 



I 




4. 70 


2 




4.64 


1 


5.95 


4.63 


4 


5.93 


4. u3 


5 


5.91 




6 


5.B9 




I 


5.89 




8 


5.90 




9 


5.90 




10 


5.90 




11 


5.91 




12 


5.93 




13 


5.96 




14 


5.94 




15 


5.92 




16 


5.95 




17 


6.03 




18 


6.02 




19 


6.01 




20 


6.05 




21 


6.04 




u 


6.J4 




23 


6.02 




24 


6. Ml 




25 


5.99 




26 


5.95 




27 


5.60 




28 


5.16 




29 


5.01 




30 


4.92 




31 


4.80 





INST 
MAX 



INST 

MIN 





4.21 


3.99 


4.25 


5.77 


(>.t>9 


7.32 


7.71 


7.42 


1 




4.24 


4.03 


4.11 


5.78 


6.71 


7.35 


7.71 


7. 40 


2 




4.21 


4.07 


4.41 


5.79 


6.71 


7.19 


7.71 


F.4J 


1 




4.26 


4, 11 


4.46 


5.80 


6.7 7 


7.39 


7. JO 


7.39 


4 




4.28 


4.16 


4.50 


5.87 


6.81 


7. 43 


7.70 


7.3 7 


5 




4.31 


4.16 


4.54 


5.90 


6.81 


7.42 


7.70 


7.35 


6 




4.35 


4.23 


4.61 


5.94 


6.31 


7.44 


7.70 


7.35 


T 




4.37 


4.21 


4.62 


5. 98 


6.65 


7.45 


7.70 


7.34 


» 




4.J2 


4.10 


4.68 


6.00 


6.89 


7.48 


7.70 


7. 34 


9 




4.19 


4.34 


4.74 


6.05 


6.91 


7.49 


7.68 


7.35 


10 




4.13 


4.40 


4.79 


6.07 


6.93 


7.51 


T.67 


7.36 


LI 




3.97 


4.47 


4.85 


6.10 


6.95 


1.52 


7.68 


7.35 


12 




3.74 


4.54 


4.91 


6.11 


6.97 


7.54 


7.68 


7.35 


13 




3.69 


4.60 


4.95 


6.16 


6.99 


7.53 


7.66 


7.15 


14 




3.73 


4.62 


5.02 


6.17 


7.04 


7.54 


7.66 


7.33 


15 




3.71 


4.59 


5.08 


6.21 


7.05 


7.56 


7.65 


7.32 


16 




3.01 


4.44 


5.14 


6.24 


T.J6 


7.58 


7.63 


7.31 


L7 




3.18 


4.40 


5.17 


6.26 


7.09 


7.59 


7.61 


7.30 


LB 




3.33 


4.19 


5.21 


6.29 


7.13 


7.59 


7.63 


7.32 


1* 


4.04 


3.41 


4.21 


5.28 


6.31 


7-15 


7.61 


7.61 


J.'tfS 


20 


4.04 


3.49 


4.11 


5.29 


6.17 


7.17 


7.63 


7.38 


7.33 


21 


4.06 


3.53 


4.11 


5.35 


6.42 


7.19 


T.64 


7.49 


7.1b 


zi 


4.06 


3.61 


4.10 


5.19 


6.45 


i.a 


7.68 


7.42 


7.14 


21 


4.09 


3.67 


4.14 


5.41 


6.48 


7.24 


7.72 


7.33 


7.32 


24 


4.08 


3.73 


4.17 


5.48 


6.50 


7.25 


T.7I 


l.iZ 


7.13 


a 


4.09 


1.75 


4.15 


5.49 


6.52 


7.27 


7.71 


7.2B 


7.34 


26 


4.13 
4.14 


3.80 


4.12 


5.54 


6.55 


7.2B 


7.71 


7.39 


7.11 


27 


1.86 


4.16 


5.60 


6.58 


7.31 


7.68 


7.47 


7.1U 


2B 


4.15 


3.88 


4.21 


5.61 


6.61 


7.33 


7.70 


7.45 


I.M 


29 


4.1) 


3.91 


4.22 


5.66 


6.63 


7.33 


7.71 


7. 43 


7.49 


30 




3.94 




5.73 


6.65 




7.70 




T.4B 


31 



-MONTHLY SUMMARY - 
3,87 4.26 5.04 



2.93 
(171 



4.17 
( B) 



3.98 
I II 



4.63 

[151 



4.24 
( 11 



5.76 
1311 



5.76 

I II 



6.66 
(311 



6.66 
I 1) 



7.34 
I 301 



7.31 
< O 



7.73 

(241 



fc.24. 
1271 



7.73 

I II 



l.i-i MEAN 



7.28 
1291 



7.50 
1291 



INSf 
MAX 



INST 
MIN 



36 












ENVIRONMENT CtiTlhl" 

TnRnNTo 

PFEL rOIINTV 



OBSERVATION WEIL 168 
TOWNSHIP OF CHINGUACCJUSY 



a rr. MFTHnnt A35 incae.ftU 

RFC COMMCD: MAR. 4 1966 

MFASIIRF FT: 3.0 FFFT AFWVE GcpUND SUFFICE 

f.Nn ELEV: RL6 FFFT AP.flVE SEA LEVEL 

uELl TYPE: DRHIFO 

WELL LOG: TOPSOIL I; SANDY CLAY, HOD BIT JF GRAVEL 29: SAND 

GRAVEL. ON) BIT OF CLAY 51; CLAY, SATO, CP AVEL 55 



P1AMFTER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
UEPTH OF WFLL: 



USE 2 

12 INCHES 
53 FEET 
?0 FEET 
73 FEET 



HELL "EC «: 
utm r.o-npn: 
LAT t IONG: 

PIJWP RATE; 
SPEC. CAP: 
AOUIFEP : 

OUALITY : 



4101205 

7-17 F597150 N4944050 

43-45Nr-RTH 79-4RUEST 

N.A. 

N .A . 

SANO AND GPAVEL 

FRESH 



CLAY ANC SOME GRAVEL S5l SAN" AND G'AVEL 47; FINE S«N[\ 
SAND, GRAVEL AND DDD BIT OF CLAY 80. 



197* 
OARY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



I 




30.36 


30.13 


28.92 


27.88 


2 




30.77 


30.03 


28.82 


27.76 


3 


30.37 


JO. 26 


29.94 


2B.82 


27.68 


A 


30.36 


30.26 


2 9.97 


28.69 


27.81 


5 


30.32 


30.29 


29.98 


28.78 


27.63 


6 


30.25 


30.2!) 


29.90 


28.75 


27.59 


7 


30.26 


30.15 


29.90 


28.67 


27.68 


R 


30.43 


30.09 


29.92 


2B.69 


27.65 


9 


30.33 


30.13 


29.7J 


28.54 


27.53 


10 


30.32 


30.06 


29. 84 


2B.54 


27.61 


1 1 


30.28 


30.13 


29.70 


28.51 




\l 


30.39 


30.10 


29.64 


28.36 




30.44 


30. OS 


29.59 


28.30 




U 


30.23 


30.26 


29.54 


28.16 




15 


30.24 


30.27 


29.47 


28.26 




16 


3u.2J 


30.01 


29.3? 


28.31 




17 


30.47 


30.06 


29.31 


28.2 3 




19 


30.33 


30.07 


29.31 


28.18 




t9 


30.35 


29.94 


29.29 


28.22 




70 


30.30 


30.20 


29.33 


28.15 




11 


30.72 


30.22 


29.16 


28.02 




22 


3J.34 


29.9 7 


29.20 


27.94 




23 


30.29 


30.24 


29.16 


27.97 




24 


30. 3 = 


30.2 6 


29.1B 


2a. 11 




25 


30.34 


30.17 


29.71 


28.03 




26 


30.27 


30.21 


29.08 


2.7 . 9 5 




2 7 


30.23 


30.11 


29.10 


2 7.90 




is 


10.31 


30.02 


29.03 


27.85 




79 


30.35 




28. °l 


27.83 




30 


30.26 




29. B J 


27.78 




31 


30.22 




78.89 






MEAN 




30. 15 


29. 4 7 


28.31 


-1 


INST 




2°. 7 7 


28.79 


27.72 




MAY 




122) 


1 301 


(3QI 




I NST 




30.39 


30.18 


29.00 




Ml N 




1 11 


( 11 


1 11 





MONTHLY SUMMARY- 







26.29 


26.63 


1 






26.39 


26.5 


7 






26.29 


26,61 


3 






26.27 


26.7 7 


4 






26.2 7 


26,7 7 


5 






26.42 


26.77 


6 






26.47 


26.66 


7 






26.48 


26.57 


8 






26.49 


26.67 


9 






26.44 


26.7 2 


10 






26.32 


26.75 


11 






76.27 


76.74 


12 






26.31 


26.85 


13 






26.39 


26. 17 


14 






26.46 


26.8 


15 






26.57 


76.6 7 


16 






26.54 


26.67 


17 






26.52 


76.79 


19 






26.49 


26.76 


19 






76.32 


26.8 7 


20 






26.40 


76. B2 


21 






26.67 


26.90 


27 






26.62 


76.88 


23 






26.52 


26.97 


24 


76, 


,18 


26.66 


26.86 


25 


26, 


,25 


26.74 


27.0? 


26 


26, 


,28 


26.59 


26.90 


27 


26, 


,30 


26.57 


76.96 


28 


26, 


,33 


26.76 


26.97 


29 


26, 


,34 


26.78 


27.00 


30 


26, 


.30 




76.99 


31 



26.19 
I 3) 



26.8? 
(301 



76.79 MEAN 



26.45 
I 21 



27.09 
1301 



INST 
HAX 



INST 
"IN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

PEEL COUNTY 



OBSERVATION WELL 065 



TOWNSHIP OF TORONTO 



RFC METHOD: A35 PFCOKDER 

REC CUMMCD: JUN. 4 1954 

MEASURE PT: 1.0 FELT ABOVE GROUND SURFACE 

GNU ELEv: 360 FEET ABOVE 5EA LEVEL 

WELL TYPE: DUG 

WELL LOG: SAND ANO GRAVEL 27; RED SHALE 31. 



OIAMETER OF WELL: 36 INCHES 

LENGTH OF CASING: 31 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 31 FEET 



HELL REC «: 
UTM CO-ORU: 
LAT t LONG: 



4902206 

Z-17 E609543 N48204O9 

43-32N0RTH 79-39WEST 



RUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AOUIFER = SHALE 

QUALITY : FRESH 



197* 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 




22.31 


21.89 


21.71 


21.48 


20.11 


20.26 


20.91 


21.60 


22. 3B 


23.15 


23. 73 


1 


2 




22.26 


21.88 


21.69 


21.50 


20.12 


20.27 


20.91 


21.64 


22.41 


23.18 


23.73 


2 


3 


23.03 


22.20 


21.86 


21.70 


21.47 


20.13 


20.30 


20.90 


21.65 


22.4 5 


23.19 


23.75 


3 


4 


23.01 


22.18 


21.87 


21.66 


21.52 


20.14 


20.32 


20.92 


21.69 


22.46 


23.21 


23.78 


4 


5 


22.99 


22. 19 


21.83 


21.64 


21.48 


20. IS 


20.34 


20.96 


21. T3 


22,49 


23.23 


23.80 


5 


6 


22.97 


22.18 


21.75 


21.62 


21.46 


20.15 


20.3T 


20.99 


21.74 


22.50 


23.26 


23.61 


6 


X 


22. 9B 


22.13 


21.76 


21.62 


21.50 


20.18 


20.39 


21.01 


21.76 


22.5 2 


23.29 


23.82 


7 


i 


23.00 


22 .08 


21.79 


21.64 


21.52 


20.19 


20.40 


21.04 


21.78 


22.55 


23.32 


23.9 3 


a 


1 


22.99 


22.08 


21.75 


21.61 


21.50 


20.19 


20.40 


21.06 


21.81 


22.58 


23.34 


2J. 85 


9 


10 


22.99 


22.07 


21.79 


21.62 


21.53 


20.18 


20.42 


21.09 


21. B3 


22.59 


23.35 


23.88 


10 


11 


22.97 


22.06 


21. 77 


21.61 


21.51 


20.23 


20.44 


21.10 


21.85 


22.62 


23.37 


23.89 


11 


12 


22.99 


22.06 


21.75 


21.59 


21.45 


20.24 


20.47 


21.12 


21.87 


22.65 


23.37 


23.91 


12 


U 


23.01 


22.05 


21.74 


21-55 


21.41 


20.27 


20.49 


21.15 


21.90 


22.68 


23.39 


23.94 


13 


14 


22.97 


22.10 


21.74 


21.54. 


21.38 


20.29 


20.49 


21.18 


21.94 


22.70 


23.43 


23.96 


14 


15 


22.96 


22. ID 


21.73 


21.55 


21.37 


20.27 


20.51 


21.21 


21.98 


22,73 


23.46 


23.98 


15 


16 


22.95 


22.0 5 


21.70 


21.58 


21.41 


20.30 


20.55 


21.22 


22.00 


22.7 5 


23.49 


23.98 


16 


17 


23.01 


22.0 5 


21.69 


21.56 


21. 12 


20,31 


20.57 


21.23 


22.0? 


22.77 


23.50 


24.00 


17 


18 


23.03 


22.07 


21.69 


21.53 


20.78 


20.34 


20.59 


21.24 


22.04 


22.81 


23.51 


24.01 


18 


19 


23.01 


22.04 


21.68 


21.54 


20.6 1 


20.35 


20.60 


21.28 


22.07 


22.83 


23.54 


24.04 


19 


20 


23.00 


22.09 


21.72 


21.52 


20.46 


20.25 


20.64 


21.30 


22.10 


22.86 


23.54 


24.06 


20 


21 


22.97 


22.12 


21.68 


21.49 


20.35 


20.17 


20.65 


21.32 


22.12 


22.89 


23.56 


24.08 


21 


22 


22.98 


22.04 


21.69 


21.46 


20.26 


20.18 


20.67 


21.34 


22.15 


22.91 


23.61 


24. 10 


22 


23 


22.92 


21.93 


21.70 


21.45 


20.20 


20.22 


20.69 


21.36 


22.19 


22.92 


23.62 


24.12 


23 


24 


22. 84 


21.89 


21.71 


21.50 


20.15 


20.21- 


20.72 


21.39 


22.20 


22.94 


2J.62 


24. 14 


24 


25 


22.79 


21.87 


21.73 


21.50 


20.13 


20.24 


20.76 


21.41 


22.22 


22.96 


23.65 


24. 15 


25 


26 


22.75 


21.97 


21.69 


21.49 


20.12 


20.23 


20.77 


21.43 


22.25 


22.99 


23.67 


24.18 


26 


27 


22.66 


21.88 


21.72 


21.48 


20. 10 


20.26 


20.80 


21.44 


22.27 


23.01 


23.67 


24.19 


27 


28 


22.49 


21.86 


21.73 


21.46 


20. 10 


20.26 


20. ai 


21.49 


22.29 


23. D5 


23.67 


24.20 


28 


29 


22.42 




21.69 


21.45 


20.06 


20.24 


20.81 


21.50 


22.30 


23.07 


23.70 


24.22 


2* 


30 


22.37 




21.64 


21.47 


20.07 


20.24 


20.84 


21.53 


22.34 


23.11 


23.72 


24.24 


30 


31 


22.32 




21.69 




20.06 




20.87 


21.57 




23.12 




24.27 


31 



INST 
MAX 



iNsr 

MIN 



-MONTHLY 5UMMARV- 
20.91 20.22 20.56 



2 1.34 
(281 



22.32 
< II 



21.63 
130) 



21.91 
I II 



21.43 
123) 



20.04 
(Jll 



21.54 
I 101 



20.08 20.24 

I II I II 



20.38 
( 191 



20.89 
1311 



20.89 
I II 



21.58 
1311 



21.58 
I II 



22.36 
1301 



22.36 
I 1) 



23.14 
(31) 



23.13 
< 1) 



23.74 
1301 



23.99 NEAN 



23.72 
I II 



24.2 7 

(ill 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



37 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

SIMCOE COUNTY 



IIBSERVATION HELL 007 
T0HNSH1P OF ESSA 



CONC. 



REC METHOD: A35 RFCOROER 

REC COMMCP: JUN. 6 1950 

MEASURE PT : 1.5 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

SND E1EV: 626 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DUG 

HELL LOG; OVERBURDEN 20. 



DIAMETER OF WELL: 36 INCHES 

LENGTH OF CASING: 20 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 20 FEET 



LOT 30 



HELL REC I. 

UTM cn-osn: 

LAT C LONG: 

PUMP RATE 
SPFC. CAP 
AQUIFER 
DUAL ITY 



5708713 

Z-17 E589850 N4907950 

44-1 "WORTH 7 1-52 HE ST 

N.A. 

N.A. 

OVERBURDEN 

FRESH 



r 



DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BFLOH GROUND SURFACE 



I 


11.83 


11.70 


11.41 


10.72 


2 


11. B8 


11.66 


11.41 


10.71 


3 


11.89 


11.64 


11.41 


10.65 


4 


11.87 


11.62 


11.39 


10.59 


S 


Ik. 87 


11.62 


11.33 


10.54 


6 


11.87 


11.61 


11.22 


10.49 


T 


11.87 


11.60 


11.10 


10.44 


fl 


11. SB 


11.59 


10.99 


10.41 


9 


11. BR 


11. 5B 


10.90 


10.37 


10 


11.88 


11 .57 


10.85 


10.35 


11 


11. B8 


11.56 


10. SO 


10.33 


12 


11.88 


11.56 


10.77 


10.30 


13 


11.88 


11.55 


10.74 


10.28 


14 


11.89 


11.54 


10. T2 


10.26 


15 


11.91 


11.54 


10.70 


10.23 


16 


11.93 


11.53 


10.68 


10.21 


17 


11.95 


11.52 


10.67 


10.19 


ie 


11.96 


U.51 


10.66 


10.17 


it 


11.98 


11.51 


10.65 


10.15 


20 


12.00 


11.54 


10.65 


10.13 


21 


12.01 


11.58 


10.64 


10.08 


22 


12.03 


11.58 


10.64 


10.03 


23 


12.03 


11.58 


10.64 


9.99 


24 


12.05 


11.54 


10.65 


9.96 


25 


12.05 


11.46 


10.67 


9.91 


26 


12.05 


11.43 


10.66 


9.86 


27 


12.04 


11.42 


10.67 


9.B7 


28 


11. 06 


11.40 


10.68 


9.82 


29 


11.86 




10.69 


9.79 


30 


11.81 




10.68 


9.75 


31 


11.75 




10.69 





INST 
MAX 



INST 
MIN 



11.73 
<31l 



12.06 
1251 



11.40 
I 28) 



11.73 
I II 



10.64 
122) 



11.42 
I 31 



9.73 
I30J 



10.73 
I 2) 



MAY 

9.72 

9.69 
9.64 
9.62 
9.59 
9.56 
9.5* 
9.50 
9.46 
9.42 
9.37 
9.30 
9.26 
9.20 
9.13 
9.08 
9.00 
8.93 
fl.84 
B.76 
8.68 
8.6 2 
8.57 
B.55 
8.53 
8.51 
8.51 
8.50 
8.48 
8.47 
B.4S 



-MONTHLY 5UMHARY- 
9.05 9.12 10.10 



8.53 


9.68 


10.59 


11.25 


11.97 


12.42 


t2.49 


1 


8.56 


9.71 


10.61 


11.27 


11.99 


12.43 


12.48 


2 


8.59 


9.76 


10.64 


11.29 


12.00 


12.44 


12.48 


3 


8.62 


9.73 


10.66 


11.31 


12.02 


12.45 


12.49 


4 


8.66 


9.69 


10.67 


11.33 


12.04 


12.46 


12.50 


5 


8.70 


9.72 


10.69 


11.35 


12.05 


12.47 


12.51 


ft 


8.74 


9.77 


10.72 


11.38 


12.07 


12.49 


12.52 


7 


8.78 


9. 81 


10.74 


11.40 


12.09 


12.50 


12.52 


8 


8.82 


9.82 


10.76 


11.43 


12.10 


12.51 


12.53 


9 


8.85 


9.83 


10.78 


11.46 


12.12 


12.51 


12.54 


10 


8.94 


9.90 


10.81 


11.50 


12.14 


12.52 


12.55 


11 


9.02 


9.95 


10.83 


11.53 


12.15 


12.53 


12.56 


12 


9.10 


10.00 


10.85 


11.56 


12.17 


12.54 


12.57 


13 


9.16 


10.04 


10. B8 


11.59 


12.18 


12.54 


12.58 


14 


9.19 


10.09 


10.90 


11.62 


12.20 


12.54 


12.58 


15 


9.21 


10.14 


10.91 


11.65 


12.20 


12.55 


12.59 


16 


9.23 


10.17 


10.93 


11.68 


12.22 


12.55 


12.60 


17 


9.25 


10.19 


10.96 


11.70 


12.23 


12.55 


12.60 


IS 


9.27 


10.22 


10.99 


11.73 


12.25 


12.55 


12.61 


19 


9.29 


10.26 


11. 01 


11.75 


12.26 


12.56 


12.61 


20 


9.31 


10.29 


11.04 


11.78 


12.27 


12.55 


12.62 


21 


9,36 


10.31 


11.07 


11.80 


12.29 


12.53 


12.62 


22 


9.41 


10.34 


11.09 


11.82 


12.30 


12.52 


12.63 


23 


9.46 


10.37 


11.11 


11.84 


12.31 


12.50 


12.63 


2* 


9.49 


10.39 


11.14 


11.65 


12.33 


12.49 


12.64 


25 


9 + 54 


10.42 


11.16 


11.87 


12.34 


12.49 


12.64 


26 


9.58 


10.44 


11.18 


11.89 


12.35 


12.49 


12.65 


27 


9.62 


10.48 


11.19 


11.91 


12.37 


12,49 


12.66 


28 


9.65 


10.50 


11.20 


11.93 


12.38 


£2.48 


12.66 


29 


9.67 


10.53 


11.22 


1] .95 


12.39 


12.49 


12.67 


30 




10. St 


11.23 




12.41 




12. 6 B 


31 



8.46 
130) 



9.73 
( 1) 



8.50 
I II 



9.68 
(30) 



9.68 
{ 1) 



10.57 
1311 



10.57 



11.24 
(31) 



11.24 
( 11 



11.96 
(301 



11.96 
I II 



12.41 
(311 



12 


.41 


( 


11 


12 


.56 


(21) 



12.58 MEAN 



12.48 
( 21 



12.68 
(311 



IN^T 
MAX 



INST 
HIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

SIMCOE COUNTY 



OBSERVATION HELL 373 
VILLAGE OF HASAGA BEACH 



CONC. - 



RFC METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCD: OCT. 31 1972 

MEASURE PT: 3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

CND ELEV: 590 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

HELL LOG: FINE SAND 22; SAND AND GRAVEL 30; GREY CLAY_87i FINE SAND_93^ CLAY 96; 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



6 INCHES 
170 FEET 
24 FEET 
194 FEET 



HELL REC *: 5709214 

UTM CO-ORO: Z-1T E57B250 N4931025 

LAI C LONG: 44-32N0PTH 8U-01HEST 



PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUAL ETY 



450 1GPM 
70.4 IGPM/fT 
SANO 
FRESH 



FINE SAND 101! MEDIUM SAND 119; SAND HITH 



STREAKS OF CLAY 130; CLAY AND S1L7 16B I FINE SAND 170; MEDIUM SAND 180; SAND AND GRAVEL 194! GREY CLAY 200. 



1974 

DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET HELUH GROUND SURFALE 



JUN 



(XT 







4*61 


4.72 


4.75 


3.99 


3.08 


4.45 


3.86 


4.55 


4.64 


4.71 


5.03 


1 


2 
3 
4 




4.7B 


4.80 


4.55 


4.17 


3.12 


4.40 


3.87 


4.63 


4.o5 


4.73 


4.99 


2 
3 




4.81 


4*75 


4.6T 


4.16 


2.93 


4,3 5 


3. 67 


4.53 


4.69 


4.86 


4. 71 


4. 52 


4. 76 


4.61 


4.44 


4.01 


2.65 


4.28 


3.79 


4.47 


4*65 


4.71 


4.80 


* 
5 


5 

b 
T 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
If 
18 
19 
20 
21 


4. 5 5 


4.73 


4,53 


4.38 


4. IB 


2.81 


4.15 


3.76 


4.50 


4.o5 


4.63 


4. 83 


4. 55 


4.81 


4.52 


4.37 


4.11 


2.85 


4.27 


3.76 


4.55 


4.61 


4.80 


4. 33 


6 
7 


4. 36 


4. 71 


4.47 


4.31 


3.92 


2.89 


4.33 


3.75 


4.56 


4.43 


4. 7D 


4. 32 


4. 72 


4.69 


4.70 


4.41 


4.13 


2.82 


4.29 


3.73 


4.5i 


4.69 


4.72 


4. 79 


8 


4.82 


4.71 


4.44 


4.22 


4.17 


2.75 


4.23 


3.75 


4.51 


4.64 


4.73 


4.67 


9 


4.BL 
4.77 


4. 66 


4.34 


4.26 


4.05 


2.67 


4.25 


3.82 


4.60 


4.59 


4.79 


4.63 


10 


4. 62 


4.39 


4.37 


4.19 


2.47 


4.31 


3.90 


4.51 


4.74 


4.82 


4. 74 


11 


4. 74 


4. 73 


4.51 


4.45 


4. 15 


2.46 


4.33 


3.66 


4.43 


4.65 


4.70 


4.76 


12 
13 


4. 73 


4.70 


4.39 


4.21 


3.91 


2.45 


4.39 


3.55 


4*34 


4.86 


4.57 


4.80 


4.59 


4. 83 


4.45 


4.13 


4.09 


2.49 


4.42 


3.64 


4.43 


4.66 


4.59 


4 . 88 


14 


4. 70 


4. 84 


4.5 


4.03 


3.97 


2.42 


4.32 


3.68 


4.23 


4.51 


4.50 


5.07 


15 


4.81 
5.07 
5. 12 

4.92 


4.73 


4.31 


4. U 


3.98 


2.31 


4.43 


3.61 


4.46 


4.63 


4. 34 


5. 02 


16 


4.71 


4.04 


4. OB 


3.96 


2.22 


4.37 


3.44 


4.37 


4.40 


4.60 


4.75 


17 


4.87 


4.32 


4.14 


3.92 


2.17 


4.21 


3.42 


4.54 


4.66 


h,53 


4.5B 


18 


4.73 


4.29 


4.12 


4.03 


2.14 


4. 17 


3.46 


4.4 8 


4.71 


4.60 


4.78 


19 


5. 17 
4.35 


4.77 


4.47 


4.14 


4.13 


2.04 


4.34 


3.51 


4.47 


4.76 


4.69 


4. 80 


20 


4.38 


4.34 


4.15 


3.99 


1.95 


4.37 


4.66 


4.46 


4.70 


4.45 


4. 77 


21 
22 


22 

2J 
24 


4. 84 


4.64 


4.38 


4.05 


3.91 


1.B6 


4.33 


4.64 


4.5 2 


4.47 


4.o2 


4. 74 


4.76 
4. 75 


4.70 


4.33 


3.95 


3.76 


1.92 


4.29 


4.60 


4.63 


4.67 


4.75 


4. 76 


23 


4. 33 


4.33 


3.99 


3.65 


1.81 


4.21 


4.63 


4.56 


4.72 


4.65 


4. 73 


24 

25 


25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 


4. 77 


4. 76 


4.46 


4. 11 


3.48 


3.97 


4.24 


4.71 


4.23 




4.66 


4. 75 


4. 82 


4.77 


4.33 


4.10 


3.41 


4,25 


4.17 


4.60 


4.41 




%• 74 




26 


4. 6 1 


4.77 


4.50 


4.16 


3.41 


4.30 


4.06 


4.44 


4.54 


4.62 


4.82 




27 
2« 


4. 6B 


4.7L 


4.77 


4.15 


3.41 


4.35 


4.02 


4.51 


4.55 


4.77 


4.35 




4.69 
4. 59 




4.B3 


4.08 


3.27 


4. 40 


3.92 


4.52 


4.34 


4.79 


4.78 




29 




4.70 


4.08 


3.21 


4.40 


3.85 


4.48 


4.52 


4.79 


4.87 




30 


4.25 




4. 50 




3.19 




3.81 


4.37 




4.79 






31 



INST 
MAX 

INST 

MIN 



-MONTHLY SUMHARY- 
3.37 2.84 4.24 



4.16 
122 1 


3.93 
1 171 


3.84 
1 241 


2.92 
1311 


1.75 
(241 


3.76 
(31) 


3.33 
( 171 


3.90 
(291 


3.01 
1131 


4.99 
1 3) 


5.10 
1 11 


4. 70 
(121 


4.51 
(30) 


4.61 
(14) 


4.91 
1261 


4.71 
125) 



4.24 
(16 1 



4.99 
1121 



INST 

MAX 



INST 
MIN 












tNVIKONMTNl lihlHIi 

TlThnNTII 

VICTOR I A COUWI Y 



LbSEKVATIUN HELL 375 
flJMNSMlp UP MakIPUSA 



CUNC. 14 LUT 6 



■ tCL .'EC 1: 64u379J 

UTM CU-OKO: £-17 t660200 N4917700 

LAT £ LONG! 44-24M1RTH 7E.-59WEST 



RtC Mt 1 Ml ID i "I ■ IV^l RtCIIKUl k 

fltc t: ljm^clj : N"iv. y i iu 

MfASUHr PI : 3.03 Itii AOuVt CRGONl. SURfACt 

GNU I L I V : 927 flL'T AlulVh SI A LtVLL 

W£LL T YPS I LRILLi L) 



Mil 



DIAMETER UF HELL: li INCHES 

LENOtH OF CASING: 18 FEET 

LENGTH UF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 38 FECI 



LOB : 



PACKEll LIKIIKN CLAY AW, STUNES 8) LOUSE bKOXN GRAVEL 18; LiHESICNE 38. 



PUMP KAIE 
SPEC. CAP 
AUUIFER 
QUALITY 



40 IGPM 
5.71 IGPM/FT 
LIMESTONE 
FRESH 



1974 
DAILY MEAN MATER LEVELS REFERRED TO OlSTANCE IN FEE! tJELJM GROUND SORFACt 



DAY 

1 



9 

10 
11 
at 
u 

IS 
16 



11 

24 
25 

as 

27 

28 

29 

30 
31 



Q. 71 

a. J j 



a. He, 

8.8 3 

u. 99 
8.9i 
a. 91 

9. JO 

r /.ol 
v.oo 
s.u 

9. US 1 
9.06 
9.22 
9. 10 
9.19 

9*2* 
9. 13 



9. 16 
9. 12 
8.55 
8.27 
8.26 
(,16 
8.15 



8.0 3 

r.98 
r«*i 

If, 19 
o. 12 

0.06 
8.06 

8.24 

8.22 

a. 19 

8. 19 

a. j7 
a.ia 

3.32 
8.50 
8. 42 
8.49 
8.56 
8.51 
8.72 
8.59 
8.51 
8.60 
8.5 



8.74 
8.65 



8.72 
8.65 
6. 74 
6.18 
7.82 
7.50 
7.01 
J. 10 
7.08 
7.24 
7.19 
7.32 
7.27 
7.49 
7.40 
7.47 
7.39 
7.47 
7.47 
7.43 
7.53 
J. 67 
7.64 
7.80 
7.73 
T.86 
7.92 
7.87 
B.Q2 
7.93 
8.03 



7.96 

7.47 
T.03 
7.00 
7.05 
7.04 
7.29 
7.19 
7.20 
7.37 
7.20 
7.33 
7.2B 
7.20 
7.28 
7.53 
7.38 
7.43 
7.55 
7.52 
7.43 
7.51 
7.38 
7.42 
7.66 
7.55 
7.52 
7.33 
7.24 



HAY 

7.22 
7.45 
7.33 
7.35 
7.36 
7.29 
7.55 
7.39 
7.28 
7.59 
7.37 
0.95 
h.lil 
6.94 
6.87 
7.03 
6.99 
7.06 
7.23 
7. IS 
7.30 
7.44 
7.27 
7.29 
7.33 
7.41 
7.42 



JUN 

7.83 
7.77 
7.9S 

8.26 
8.06 
8.04 
8.04 
8.37 
8.13 
8.06 
7.95 
7.97 
8.29 
8.02 
8.02 



8.72 
8.67 
8.67 



JUL 

e.93 

8.90 
8.40 
8.19 
8.01 
8.07 
8.10 
8.13 
8.16 

B.i a 

S.23 
8.67 
8.46 
8.45 
8.48 
8.69 
8.85 
8.67 
8.68 
6.69 
8.82 
9.02 
9.05 
8.92 
8.98 
8.96 
9.10 
8.81 
8.79 
8.84 
8.86 



AUG 

8.90 
8.83 
8.82 
9. 06 
8.83 
8.88 
8.93 
8.99 
8.99 
9.21 
9.12 
9.22 
9.16 
9.21 
9.20 
9.24 
9.30 
9.33 
9.55 
9.63 
9.62 
9.65 
9.58 
9.58 
9.58 
9.59 
8.99 
9.14 
9.08 
9.13 
8.99 



SEP 

8.98 
8.98 
8.97 
9.22 
9.09 
9.33 
9.18 
9.17 
9.18 
9.47 
5.32 
9.28 
9.39 
9.30 
9.31 
9.51 
9.40 
9.60 
9.65 
9.47 
9.45 
9.50 
9.70 
9.51 
9.49 
9.52 
9.67 
9.50 



7.49 
7.71 
7.59 
7.65 
7.73 
7.78 
8.04 
8.00 
8.20 
6.16 
8.20 
8.27 
8.21 
8.14 
8.39 
8.51 
8.56 
8.52 
8.58 
8.65 
8.91 
8.81 
8.88 
9.11 
9.05 
9.09 
9.16 
9.34 
9. 53 
9.37 



NOV 

9.44 
9.40 
9.38 
9.21 
9.37 
9.32 
9.38 
9.19 
9.17 
9.15 
9.13 
9.02 
9.06 
9.09 
9.07 
8.90 
a. 84 
8.7B 
8.97 
8.39 
B. 04 

a. 2J 

8.31 
8.11 
7. 86 

a. oi 

8.03 
7.99 
7.88 
7.89 



8.16 
6.07 
8.25 
8. 11 
B.01 
8. 16 
8.09 
8.11 
8.12 
8.31 
8.17 
8.19 
8.3S 
8.30 
8.48 
8.34 
8.55 
8.43 
8.44 
S.5S 
8.69 
8.54 
8.57 
8.76 
8.65 
8.65 
8.86 
8.77 



10 
11 
12 



15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
iZ 
23 
24 
25 
26 
2T 
28 
29 
30 
31 



-MONTHLY SUNHARY- 



[NS1 
MAX 



INST 
RIN 



7.93 
131 I 



9. 73 
120 1 



7.98 
1 II 



». IT 

(27) 



6.92 
I 71 



9.13 

I 1) 



7.97 
( 4) 



9.47 
1271 



8.76 
I 3) 



10.01 
122) 



a, 75 
7. as 

125) 

9.73 
I 7) 



IN5T 

MAX 



INST 
N1N 



ENVIRONMENT ONTAkIM 

TflKONTU 

YOftK CUUNTY 



HEC ME TtlOII : 

KfC CONNCU: 
MEASUKE PT : 
GNU ELEVi 
HELL TYPE: 
WELL L OG : 



OBSERVATION HELL 344 
TOWNSHIP OF E. uMlLLlMBURY 



IE 



A35 RttURDEK. 

MAY 26 1971 

0.0 FEEI ABOVE GROUND SURFACE 

723 FEET ABOVE SEA LEVEL 

DUG 

OVERBURDEN ISANDJ 11. 



DIAMETER OF UELL: 36 INCHES 

LENGTH OF CASING: 11 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 11 FEET 



HELL REC «: 

UTM CQ-OHD: 

LOT 121 LAT £ LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AUUIFER 
QUAL ITT 



910968 

2-17 E621475 N4889650 

44-09N0RTH 79-29MEST 



N.A. 
SANO 
FRESH 



19 74 

DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET 8 ELM GROUND SURFACE 



2 




0.28 


3 


0.30 


0.28 


4 


0.30 


0.28 


S 


0.30 


U.28 


6 


0.30 


0.29 


7 


0.30 


0.28 


3 


0.3 


0.28 


9 


0. 30 


0.28 


10 


0.3 


0.2B 


ll 


0.30 


0.28 


12 


0.30 


0.28 


13 


0.31 


0.28 


14 


0.31 


0.28 


15 


0.31 


0.28 


lo 


0. Jl 


0.28 


17 


0. 31 


0.28 


18 


0. 31 


0.28 


19 


0.31 


0.28 


20 


0. Jl 




21 


0.31 




22 


0.31 




21 


0. Jl 




24 


0.3 1 




25 


0. 31 




2o 


0.3 1 




27 


0.31 




28 


0.31 




29 


0.29 




30 


0.2 8 




11 


0.2 8 







6.84 


5.70 


7.33 


5.72 


1.95 


I 




6.93 


5.63 


7.34 


5.70 


1.96 


2 




6.98 


5.58 


7.26 


5.0 8 


2.00 


3 




7.02 


5.57 


6.99 


5.59 


2.22 


* 




7.05 


5.61 


6.76 


5.48 


2.39 


5 




7.09 


5.67 


6.55 


S.j7 


2.43 


6 




7.14 


5.73 


6.36 


5.27 


2.32 


7 




7.20 


5.80 


6.21 


5.15 


1.72 


8 




7.26 


5.89 


6.07 


5.05 


1.21 


9 




7.32 


5.96 


6.03 


4.97 


I. S3 


10 




7.38 


6.07 


6.02 


4.89 


1.84 


II 




7.44 


6.15 


6.03 


4.81 


1.54 


12 




7.39 


6.21 


6.06 


4.52 


1.09 


13 




7.20 


6.28 


6.07 


4.16 


1.03 


14 




7.03 


6.35 


6.03 


3.67 


1.12 


15 




6.92 


6.43 


5.92 


3.7-2 


1.09 


16 


5.18 


6.B7 


6.50 


5.78 


3.64 


0.85 


17 


5.29 


6. 87 


6.56 


5.68 


3.54 


0.86 


18 


5.42 


6.93 


6.63 


4.59 


3.48 


0.94 


19 


5.56 


7.02 


6.7 


5.52 


2.75 


1.06 


20 


5.69 


7.15 


6.77 


5.52 


0.44 


1.10 


21 


5.SI 


7.28 


o*83 


5.49 


0.51 


1.11 


22 


5.91 


7.39 


6.90 


5.47 


0.59 


1.08 


23 


5.99 


7.48 


6.97 


5.48 


0.49 


0.89 


24 


6.09 


7.55 


7.03 


5.49 


0.65 


0.89 


25 


6.19 


7.62 


7. 09 


5.51 


1.19 


1. 10 


26 


6.28 


7.42 


7.15 


5.54 


1.52 


1.31 


21 


6.39 


6.87 


7.22 


5.58 


1.63 


1.40 


28 


6.52 


6.43 


7.26 


5.61 


1.77 


1.33 


29 


6.63 


6.09 


7._>0 


5.67 


1.83 


1.30 


30 


6.73 


5.85 




5.70 




1.43 


31 



-MONTHLY SUMMARY- 



1.42 MEAN 



INST 
MAX 



INSF 
MIN 



5.77 


5.57 


5.47 


0.36 


0.82 


INST 


131) 


( 4) 


124) 


121 1 


1 18) 


MAX 


7.66 


7.32 


7.34 


5.73 


2.46 


INST 


1271 


(301 


1 2) 


1 11 


I 61 


HI* 



39 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

YORK COUNTY 



OBSERVATION WELL 3«1 1 

TOWNSHIP OF KING 



CONC. 



REC MfTHOD: A35 RFCORDER 

REC COHHCD: MAY 26 1971 

MEASURE PTi 0.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 1000 FEFT 4BOVE SEA LEVEL 

WELL TYPEl DUG 

WELL LOG: TOPSQIL 4; TILL 56. 



OI4M6TER OF WELL: 48 INCHES 

LENGTH OF CASING: 56 FEET 

LENGTH OF SCREEN! NDNE 

DEPTH OF WELL: 56 FEET 



HELL REC *■■ 
UTM CO-ORD: 
LIT t LONG: 

PUHP RATE 

spec. CAP 

AQUIFER 
QUALITY 



9610966 

Z-l 7 E616150 N4874450 

79-33NORTH 44-0IWE5T 

N.A. 
N.A. 
TILL 
FRESH 



FF6 



1974 
DAILY HEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

ftP R HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



I 




42. B9 


40. 87 


3B.49 


2 




42.85 


40.86 


3B.45 


3 


4 3.06 


42.76 


40. 81 


3B.46 


4 


43.06 


42.72 


40.70 


38.44 


S 


43.05 


42.72 


40.38 


36.42 


6 


43.05 


42.72 


40.44 


38.41 


7 


43.0 5 


42.72 


40.44 


38.40 


a 


43. DT 


42.70 


40.45 


38.40 


9 


43.06 


42.71 


40.47 


38.35 


10 


43.05 


42.69 


40.39 


38.32 


1 1 


43.04 


42.68 


40.30 


38.27 


L2 


43.05 


42.25 


40.18 


3B.24 


13 


43.04 


41. Bl 


40.08 


38.14 


1* 


43.04 


41.86 


39.95 


38.05 


15 


42. 9B 


41.65 


39. BO 


37.83 


16 


42.90 


41.72 


39.65 


37.72 


IT 


42.87 


41.57 


39.55 


37.64 


18 


42.87 


41.44 


39.52 


37. 5B 


n 


42.81 


41.29 


39.46 


37.57 


20 


42.76 


41.21 


39.39 


37.57 


21 


42.60 


41 .23 


39.32 


37.50 


22 


42.54 


40.31 


39.31 




23 


42.59 


40.48 


39.0a 




24 


42.66 


40.81 


39.03 




25 


42.69 


40.93 


39.03 




26 


42.71 


41.00 


39.03 




27 


42.24 


41.02 


38.93 




28 


42.45 


40.94 


38.73 




24 


42.53 




3B.71 




3D 


42.72 




38.63 




31 


42.82 




36.49 





INST 
MAX 



IN5T 
MIN 



40.32 
1221 



42.89 
I 11 



36.48 
(311 



40.88 
I U 



34.63 


33.70 


35.42 


34.89 


33.74 


35.45 


34.83 


31.63 


35.48 


34.72 


33.72 


35.51 


34.38 


33.77 


35.65 


34.20 


34.10 


35.97 


34.24 


34.12 


35.97 


33.97 


34.31 




33. 78 


34.99 




33.57 


34.54 




33.46 


34,32 




33.45 


34.35 




33.45 


34.75 




33.47 


34.43 




33.61 


34.41 




33.61 


34.51 




33.51 


34.84 




33.49 


34.6 3 




33.51 


34.50 




33.51 


34.71 




33.44 


35.52 




33.55 


35.19 




33.75 


34.97 




33.74 


34.67 




33.94 


34.86 




34.00 


34.85 




33.94 


34.86 




33.91 


34.96 




33.83 


35.66 




33.73 


35.46 




8 


35.42 




-MONTHLY SUMMARY- 




33. B7 


34.60 




33.40 


33.56 




(22) 


1 3) 




35,22 


35.85 




1 21 


1281 





39.07 

39.03 
36.97 



2 
i 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



MEAN 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TDBONTO 

YORK COUNTY 



OBSERVATION WELL 342 
TOWNSHIP Of KING 



OS 2 



LUT 19 



REC METHOD: A36 RECORDER 

REC COHHCD: MAY 26 1971 

MEASURE PTi 1.8 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 722 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: CLAY 40; LIGHT SA.N0 AND CLAY 205! HEAVY RED SAND 297, QUICKSAND AND GRAVEL JOS. 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



6 INCHES 
299 MET 
3 FEET 
305 FEET 



HELL REC »: 
UTH CO-ORD: 
LAT t LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AgUIFtR 
QUAL ITY 



690266b 

2-17 E6 16574 N4884788 

44-07NDRTH 79-33WESI 

75 IGPH 
0.68 (GPM/FT 
SANO 
FRESH 



1974 

DAILY HEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET OELOW GROUND SURFACE 



I 




29. ao 


26.34 


26.69 


28.64 


26.42 


22.33 


28.00 


27.37 


27.51 


27.74 


27. 12 


I 


2 




29.44 


28.62 


28.89 


28.99 


28.24 


21.52 


27.92 


27.15 


27.35 


28.75 


26.62 


2 


3 


29.48 


28.62 


27.65 


29.19 


28.81 


26.33 


20.87 


27.78 


27.52 


27.63 


23.07 


26.65 


3 


4 


29.45 


28.72 


27. B5 


29.33 


28.78 


28.70 


20.26 


27.59 


28.27 


27.70 


27.39 


27.07 


4 


5 


29.60 


29.13 


26.12 


29.77 


27. 76 


28.89 


21.01 


27.05 


28.49 


28.17 


27. 5J 


27.33 


5 


b 


29.00 


29.18 


20.19 


29.87 


27.63 


29.15 


23.66 


27.31 


26.16 


27.44 


27.79 


27. IS 


6 


7 


28.93 


29.15 


28.71 


28.96 


23.28 


29.39 


24.90 


27.66 


28.25 


27.10 


28.89 


28. 10 


T 


s 


28.49 


29. 2B 


28.88 


28.97 


23.56 


29.46 


25.49 


28.03 


27.73 


27.04 


20.99 


27.25 


8 


9 


28. 66 


29.05 


26. 86 


29.11 


26.43 


28.89 


26.30 


28.14 


27.76 


27.63 


26.94 


26.61 


9 


10 


29.21 


28.49 


27.35 


29.42 


28.39 


28.91 


26.04 


28.45 


27.81 


27.92 


27.97 


26.76 


10 


11 


29.39 


28.66 


27.75 


29.42 


2B.19 


29.37 


26.79 


28. 28 


28.02 


28.02 


28.53 


26.6 5 


11 


12 
13 


29. 26 


28.86 


28.32 


29.25 


27.16 


29.54 


27.02 


28.31 


28.96 


28.02 


29.49 


26.81 


12 


28. 74 


29.06 


26.46 


28.70 


27.28 


29.74 


28.67 


28.63 


28. 7u 


27.63 


28.98 


27.09 


13 


14 
IS 


2 8. 7 G 


29.37 


28.60 


28.38 


27.82 


29.78 


27.54 


28.00 


26.79 


27.15 


26.82 


27.27 


14 


29.14 


29.30 


26.75 


26.23 


28.24 


29.56 


28.43 


26.44 


28.42 


27.08 


29.76 


26.73 


15 


16 


29. 26 


29.02 


28.70 


28.83 


28.29 


26.34 


26.83 


28.07 


26.13 


27,67 


29.82 


26.15 


16 


17 
18 
19 


29. 55 


28.33 


27. B4 


29.18 


28.33 


28.36 


26.41 


26.37 


28.42 


27.20 


23.56 


2o.49 


17 


29. 49 


2 8.44 


27.90 


29.29 


28.54 


28.92 


26.41 


28.16 


28.62 


27.11 


2d. 50 


26.82 


13 


29.55 


26.56 


28.26 


29.40 


27.42 


29.20 


26.63 


28.37 


28.46 


27.47 


29. 3D 


26.58 


19 


20 


28.77 


28.84 


26.51 


29.44 


27.01 


29.32 


26.87 


28.87 


26.45 


27.24 


28.48 


27.32 


20 


21 


28.66 


29.10 


2B.64 


26.70 


27.20 


29.54 


27.02 


29.51 


23.46 


27.24 


29.33 


27.56 


21 


12 


29.22 


29.00 


28.65 


28.22 


27.86 


29.79 


27.19 


29.89 


23.14 


27.10 


29.72 


27.00 


22 


23 


29.36 


28. B7 


26.81 


28.82 


2B.14 


29,38 . 


27.79 


29.74 


28.00 


27.22 


29.06 


25.96 


23 


24 
25 


29. 54 


28.31 


26.08 


28.85 


28.49 


29.42 


2B.04 


27.26 


27.79 


27.72 


28.48 


25.66 


CH 


29.56 


28.36 


28.2 1 


29.05 


26.30 


29.71 


27.94 


25.01 


27.37 


27.56 


28.04 


25.47 


25 


26 


29.44 


2 8.67 


28.61 


29.12 


27.46 


30.06 


2S.22 


24.82 


27.43 


27.51 


27.83 


24.99 


26 


2T 
28 


28. 70 


28.73 


28.83 


29.08 


27.49 


30.50 


27.97 


26.74 


27.71 


26.82 


2 7.92 


24.09 


11 


28. 96 


20. B7 


29.23 


26. 40 


26.02 


30.11 


27.52 


27.62 


27.67 


27.31 


27.70 


25.30 


28 


29 

30 


29. 47 




29.06 


28.36 


28.01 


26.14 


27.62 


27.74 


27.40 


27.17 


27.59 


25.06 


29 


29. 55 




29.01 


26.75 


28.39 


23,77 


27.61 


28.13 


27.82 


27.13 


27.28 


25.00 


30 


31 


29.57 




28.43 




28.5 6 




27.72 


28.31 




27.59 




25.39 


31 



INST 
MAX 



INST 
HIN 



-MONTHLY SUHHARY- 
28.09 23.96 26.08 



27.24 
125) 



30.55 
I II 



2b. 4C 
( 91 



29.95 
128) 



26.9 5 
1291 



30.54 
I 61 



25.78 
1131 



22.97 
(3D) 



29.76 31.20 

( II (27) 



19.70 
I 5) 



29.88 
113) 



23.21 
(26) 



30.36 
(231 



25.65 
I 21 



29.42 
114) 



25.50 
(15) 



28.77 
113) 



26.21 
(301 



30. U4 
lit) 



26.48 MEAN 



23.55 
(27) 



28.42 
( 8) 



IN5T 
MAX 



INST 
MIN 



*» 



40 


















t.MVI*UMMEhT LNTAKI'. 

TORONTO 

tlJBK CUU\Tt 



Htc method; 

REC COMMCO: 
MEASURE Ft : 
GND ELEY: 
WELL TYPE: 
WE LI LOG: 



CbiEPVATIUN HELL 343 
TUhNSHIP OF JUNG 



*35 RLCUkOER 

MAY 26 1971 

2.5 FtET ABOVE GRCUND iUKFACE 

72U FtET AUOVl SEA LEVEL 

CUu 

PEST iWLKI U.S. 



CONC. 



DIAHETER OF HELL: 36 INCHES 

LENGTH OF CASING: 11. S FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

OEPIH OF WELL: 11.5 FEET 



WELL »EC » 


6910967 


UTM Cil-DHD 


2-17 E613J75 N4880443 


LAT !. LONG 


44-04NORTH 79-34WEST 


PUMP KATE 


N.A. 


SPtC. CAP 


N.A. 


AUUIFEfc 


PEAT 


QUALITY 


FRESH 



1974 

ULY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET liELQW GROUND SURFACE 

APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 







2. 78 


4.21 


2.61 


3.40 


3.87 


4.61 


4.97 


5.16 


5.52 


5.5 = 


4.33 


1 


2 
5 




2.57 


<..19 


2.84 


3.41 


3.95 


4.61 


4.97 


5.17 


5.50 


5.55 


4.34 


2 


4. 16 


2.5 2 


2.18 


2.89 


3.46 


4.01 


4.52 


4.95 


5. IS 


5.46 


5.54 


4.3 7 


3 


4 


4*18 


2.48 


2.23 


3.08 


3.49 


4.06 


4.29 


4.90 


5.19 


5.45 


5.52 


4.40 


4 


5 
6 


4-21 


2.42 


2.94 


3.29 


3.53 


4.09 


3.99 


4.88 


5.21 


5.43 


5.43 


4.42 


5 


4.24 


2.36 


3.24 


3.33 


3.57 


4.13 


3.94 


4.68 


5.22 


5.43 


5.45 


4.46 


6 


7 

g 


4.28 


2.29 


3.14 


3.33 


3.59 


4.23 


3.93 


4.89 


5.25 


5.43 


5.41 


4.49 


7 


4.33 


2.21 


3.06 


3.32 


3.59 


4.26 


3.94 


4.90 


5.26 


5.43 


5.37 


4.50 


8 




4.38 


2, 15 


3. 01 


3.31 


3.56 


4.31 


3.92 


4.94 


5.29 


5.44 


5.34 


4.50 


9 


10 
11 
12 

13 

14 


4. 42 


2.06 


2.94 


3.29 


3.53 


4.34 


3.98 


4.96 


5.32 


5.44 


3.33 


4.52 


10 


4.47 


2.03 


Z.87 


3.26 


3.50 


4.37 


4.05 


5.00 


5.35 


5.47 


5.32 


4.51 


11 


4.52 


1.97 


2.81 


3.2 3 


3.46 


4.44 


4.12 


5.02 


5.36 


5.49 


3.26 


4.51 


12 


4.56 


1.92 


2.75 


3.24 


3.39 


4.43 


4.15 


4.99 


5.37 


5.50 


5.20 


4.50 


13 


4.61 


1. 86 


2.7C 


3.26 


3.31 


4.49 


4.19 


4.97 


5.39 


5.47 


5.11 


4.49 


14 


15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


4.64 


1.83 


2.66 


3.30 


3.33 


4.54 


4.22 


4.95 


5.41 


5.45 


5.04 


4.4 8 


15 


4. 67 


1.80 


2.64 


3.34 


3.34 


4.51 


4.31 


4.94 


3.43 


5.42 


4.59 


4.46 


16 


4.71 


1.76 


2.64 


3.37 


2.68 


4.43 


4.38 


4.96 


5.45 


5.40 


4.94 


4.44 


17 


4. 75 


1. 76 


2.64 




2.67 


4.44 


4.43 


4.98 


5.46 


5.38 


4.93 


4.42 


Lfi 


4. 77 


1.74 


2.65 




3.10 


4.43 


4.48 


5.02 


5.47 


5.41 


4.91 


4.41 


19 


4. MO 


1.74 


2.66 




3.20 


4.42 


4.53 


5.05 


5.49 


5.4 1 


4.B8 


4.40 


20 


4. 80 


1.74 


2.67 




3.29 


4.40 


4.58 


5.10 


5.50 


5.43 


4.75 


4.41 


21 


4. 74 


1.7.9 


2.69 




3.32 


4.41 


4.62 


5.14 


5.52 


5.45 


4.59 


4.41 


22 


4.70 
4.67 


1.97 


2.71 




3.40 


4.44 


4.6S 


5.17 


5.54 


5.47 


4.47 


4.40 


23 


2.09 


2.73 


3.37 


3.48 


4.48 


4.72 


5.19 


5.57 


5.48 


4.37 


4.41 


24 




2.15 


2. 75 


3.33 


3.53 


4.52 


4.75 


5.23 


5.57 


5.48 


4.30 


4.40 


25 


4. 62 


2. 19 


2.76 


3.33 


3.66 


4.55 


4.78 


5.27 


5.58 


5.50 


4.26 


4.41 


26 


4.41 


2.21 


2.77 


3.34 


3.71 


4.58 


4.60 


5.27 


5.59 


5.51 


4.23 


4.41 


27 


3, 99 


2.21 


2.77 


3.37 


3.77 


4.57 


4.83 


5.20 


5.59 


5.51 


4.23 


4.42 


26 


3.81 
3.64 




2.78 


3.40 


3.81 


4.60 


4.86 


5.17 


3.57 


5.54 


4.26 


4.42 


29 




2.79 


3.41 


3.85 


4.63 


4.88 


5.1b 


5.53 


5.56 


4.30 


4.43 


30 


3.08 




2.61 




3.85 




4.90 


5.13 




5.54 




4.43 


31 



Inst 

MAX 



INST 
MIN 



-MONTHLY SUHMARY- 
3.45 4.36 4.42 



1.73 

[21) 



2.95 
I II 



2.16 
( 31 



3.32 

I a) 



4.44 MEAN 



2.54 

1171 


3.83 
< U 


3.89 
1 5) 


4.87 
< 6) 


5.15 
< 11 


5.36 
( 18) 


4.22 
127) 


4.3 2 
( 11 


INST 
MAX 


3.89 
I30( 


4.67 

130! 


4.93 
1311 


5.29 
1271 


5.60 
127) 


5.57 

130) 


5.55 
1 21 


4.34 
(10) 


INST 

HIN 



ENVIRONMENT GNTAR1C 

TORUNTO 

YORK COUNTY 



OBSERVATION WELL 106 
TOWNSHIP OF HAP.KHAM 



RtC KEInOU: 'F» TYPE RELGRl-tR 

Rtt COMMCO: SEP. 13 1963 

MfcA5URfc PT: 1.0 FtET AbCVt GROUND SURFACE 

bND ELEV: 606 FEET AEOVt SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: SANUY CLAY, GRAVEL Wl OIRTY SILT 50; 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



CONC. 

8 INCHES 
86.5 FEET 
17.5 FEET 
104 FEET 



WFLL RFC «: 
UTM CO-ORD: 
LAY E LONG: 

PUMP RATE 
SPFC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



6911674 

2-17 E632292 N4854345 

43»50NOR7H 79-21WEST 

N.A. 

N.A. 

SAND AND GRAVEL 

FRESH 



DIRTY SAND AND GRAVEL 60! SAND AND GRAVEL TO: SAND, GRAVEL AND BOULDERS 



85; FINE lAND 99; HARD PACKED SAND, GRAVEL 104. 



9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 



25 

26 
27 
2* 
29 
3o 
31 



KEAN 

INST 
MAX 

INST 
HIN 



64.23 
64.46 
64.40 
64.49 



65.01 
65.10 
65.04 
64.52 
64,35 
64.46 

64.40 
64.12 
4.09 
6 4.03 
64.05 
6 3.93 

64.57 
62.93 
62.85 
6 2.64 
62.1=4 
64.71 



FEB 

62.77 
62.32 
62.05 
61.63 
61.68 
61.49 

61.42 
61.40 
61.33 
61.44 
61.55 
oL.49 

61.39 
61.15 
61.08 
61.02 
60.68 
61.10 

61.73 
62.14 
52.36 
64.50 
62.56 
64.6 1 



MAR 

62 .70 
62. 67 
64.50 
o2.59 
62.94 
63.34 
63.94 
63.9 5 
d3.6o 
63.41 
63.27 
63.20 
63.19 
63.28 
03.64 
63.76 
63.65 
63.91 
63.47 
63.65 
63.35 
63.04 
62.44 
62.02 
61.74 
61.51 
61.92 

62.70 
o3.01 
6J.21 
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63.51 
63.65 
63.80 
6 3.79 
62.92 
62.24 
61.80 
61.57 
62.04 
62.39 

63.01 
6 2.98 
62.56 
62.55 
62.73 
61.97 

61.75 
61.36 
61.08 
61.31 
61.45 
61.56 
61.59 
61.54 
61.08 
60.73 
60.58 
60.96 



61.12 
61.36 
61.52 
61.44 
60.83 
60.59 
60.96 
60.64 
60.36 
60.97 
60.59 
60.24 
60.14 
60.05 
60.63 
61.38 
61.31 
61.43 
61.44 
61 .48 
61.75 
62.02 
62.24 
62.19 
61.90 
61.85 
62.03 
62.49 
62.57 
62.59 
62.08 



-MONTHLY SUMMARY- 
61.36 



61.44 
60.95 
60.64 
60.91 
61.45 
62.03 
62 .5B 
62.97 
63.21 
62.92 
63.31 
63.40 
63.62 
63.25 
63.04 
62.64 
6Z.59 
62.67 
62.62 



5 9.94 
(14) 



6 2.62 
[301 



1 
2 
9 
4 
i 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



INST 
MAX 



1NS1 
HIN 



41 









ENVIRONMENT iwr»Rif 
Toronto 

YORK nillNTV 



observation well 305 
township of nark hap 



CONC. 



REC MFTHHD: '<=• TYPt RECO°OER 

AFT CfiPMCD: JUNE 1970 

MFOSURF PT; 0.5 FIFI ABOVE GROUND SURFACE 

ONE Fl EV: 7T8 FfET ABOVF SEA LEVEL 

HELL TYPE: DUG 

MFLl 10G: OVfRRUROFN TILL 20. 



DIAMETER OF WELL: 48 INCHES 

LENGTH OF CASING: 20 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF UELL: 20 FEfT 



kfll °er »: 
IJTM cri-nRD: 
LAT !. LONG: 

PUMP RATE 
S^EC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



6910969 

7-17 E642160 N486630P 

4^-56N0°TH 79-14HF5T 



TILL 

FRFSH 



MILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 


3.44 


2,90 


7 


3.46 


3.04 


3 


3.50 


3.24 


4 


3.51 


3.67 


5 


3.5i 


3.94 


h 


3.60 


4.112 


T 


3,64 


4.02 


8 


3.86 


4.03 


9 


4.1'. 


4.13 


10 


4.24 


4.L3 


11 


4.25 


4. 16 


12 


4.25 


4.L9 


13 


4.25 


4.19 


14 


4.24 


4.18 


15 


4.29 


4.20 


16 


4.33 


4.23 


17 


4.35 


4 .24 


la 


4.37 


4.20 


19 


4.38 


3 .92 


20 


4.39 


3.98 


?i 


4.3? 


4.01 


22 


4.03 


4.02 


23 


3.B7 


4.02 


24 


3.79 


4.07 


25 


3,74 




26 


3.70 




27 


3.19 




28 


2.86 




?9 


2.92 




30 


2.95 




31 


2.86 





INST 
MA X 



INST 
HIN 



2.85 
128) 



4.39 
(20! 



3.45 


3.33 


4-56 


5.11 


5.19 


5.07 


4.53 


1 


3.54 


3.46 


4.59 


5.12 


5.20 


5.08 


4.60 


2 


3.62 


2.96 


4.61 


5.13 


5.22 


5.07 


4.64 


3 


3.T1 


2.87 


4.62 


5.13 


5.23 


5.05 


4.68 


4 


3.77 


3.04 


4.65 


5.13 


5.22 


5.04 


4.73 


5 


3.84 


3,22 


4.69 


5.15 


5.22 


5.01 


4.74 


b 


3.91 


3.41 


4.73 


5.16 


5.24 


5.00 


4. 73 


7 


3.9T 


3.54 


4.75 


5.18 


5.24 


4.99 


4.67 


8 


3.99 


3.65 


4.76 


5.20 


5.24 


4.99 


4.46 


9 


4.03 


3.73 


4.79 


5.21 


5.23 


5.00 


4.37 


10 


4 .09 


3.82 


4.83 


5.22 


5.2 3 


5.00 


4.37 


11 


4.13 


3.91 


4.83 


5.23 


5.22 


4.97 


4.34 


12 


4.14 


4.01 


4.83 


5.24 


5.21 


4.87 


4.21 


13 


4.16 


4.08 


4.85 


5.25 


5.14 


4.84 


4.13 


14 


4 .06 


4.12 


4.87 


5.26 


5.10 


4.82 


4.08 


15 


3.65 


4.19 


4.89 


5.26 


5.10 


4.82 


4.07 


16 


3.55 


4.25 


4.91 


5.28 


5.10 


4.83 


3.99 


17 


3.57 


4.26 


4.91 


5.29 


5.10 


4.85 


3.95 


18 


3.54 


4.28 


4.94 


5.29 


5.1 1 


4.87 


3.94 


19 


3.31 


4,33 


4.97 


5.30 


5.12 


4.82 


3.95 


20 


3.33, 


4.39 


4.99 


5.31 


5.11 


4.06 


3.94 


21 


3.44 


4.42 


5.02 


5.32 


5.12 


3.49 


3.93 


22 


3.57 


4.43 


5.06 


.5.33 


5.10 


3.53 


3.92 


23 


3.66 


4.43 


5.05 


5.33 


5.09 


3.57 


3.87 


24 


3.43 


4.46 


5.05 


5.33 


5.09 


3 .65 


3.84 


25 


3.04 


4.48 


5.06 


5.32 


5.10 


3.86 


3.83 


26 


3.21 


4.4B 


5.07 


5.32 


5.10 


4.03 


3.82 


27 


3.35 


4.50 


5.07 


5.32 


5,10 


4.18 


3.RI 


28 


3.33 


4.53 


5. OB 


5.31 


5.09 


4.29 


3.81 


29 


3.22 


4.52 


5.09 


5.25 


5.08 


4.43 


3.84 


30 




4.54 


5.10 




5.07 




3.88 


31 


LV SUMMARY 
















3.65 


3.9 9 


4.88 


5.24 


5.15 


4.60 


4. IB 


WEAN 


2.93 


2.69 


4.55 


5.10 


5.06 


3.44 


3.80 


INST 


(261 


1 31 


( 11 


1 1) 


(311 


(221 


1291 


MAX 


4.17 


4.55 


5.10 


5.34 


5.24 


5.08 


4.75 


INST 


114) 


(311 


1311 


[241 


( 71 


( 21 


( 51 


MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

YORK. COUNTY 



REC ME1H0D; 
REC CQMMCD: 
MtASORE PT: 
GND ill": 
HELL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELl 398 
TOWNSHIP OF MARKHAM 



CONC. 5 



LOT 14 



HELL REC »: 
UTH CO-ORD: 
LAT t LONG: 



DIAMETER DF WELL! 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OP SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



■P- TYPE RECORDER 

SEP, 30 1973 

2.6 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

560 FEEI ABOVE SEA LlVFL 

bRU«N t T0P&01L li BROUN SAND 15! BLUE SANDY CUV 41 1 M.UECLAY, SAND AND GRAVEL 67; GREY SAND AND GRAV£L 73 



5 INCHES 
69 FEET 
4 FEET 
73 FEET 



PUHP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



911716 

2-17 E636300 N4858600 

43-52N0RTN 79-19HEST 

N.A. 



SAND AND GRAVEL 
FRESH 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO OISTANCE IN FEET BELOW GRDUND SURFACE 

APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


17.il 


17.15 


17.86 


18.34 


2 


17.J8 


17.36 


17.70 


18.22 


3 


17.33 


17.59 


17.77 




* 


17.35 


17.79 


17.01 




5 


17.38 


17.96 


15.47 




b 


17.38 


18.03 


16.22 




7 


17.46 


18.14 


16.30 




S 


17.55 


18.19 


16.68 




9 


17.12 


18.31 


17.30 




10 


17.53 


18.42 


17.57 




1L 


17.52 


18.42 


17.69 




12 


17.C.0 


18.51 


17.79 




13 


17.67 


IB. 45 


17,65 




14 


11.54 


18.60 


17.95 




15 


17.54 


10.61 


18.00 




16 


17.56 


18.59 


17.99 




17 


17.70 


IS. 59 


16.07 




18 


17.61 


16.67 


16.20 




19 


IT. 67 


16.56 


16.09 




20 


17.64 


18.67 


L8.^2 




21 


17. -6 


18.67 


16,14 




2.2 


17.42 


18.20 


16.il 




ii 


17.50 


17.66 


18.27 




24 


17.64 


17.85 


16.24 




26 


17.92 


17.91 


16.41 




26 


17.69 


16,12 


16.4U 




27 


16.73 


18.22 


18. J6 




2.6 


16.47 


IB. 16 


18.J2 




29 


16.68 




18.35 




30 


17.07 




18. 25 




at 


16.95 




li.a 





IB. 50 
18.50 
18.69 
18.68 
18.51 
16.58 
1 8 .66 
18.31 
lB.ia 
18.35 
17.45 
17.08 
17.49 
17.63 
17.73 
16.97 
17.40 
17.82 
18.15 
18.21 
10.30 
18.43 
18.55 
18.62 
18.77 
10.72 
18.70 
18.49 
18.40 
18.57 



18.58 
18.59 
18.58 
18.58 
18.69 
18.6? 
18.66 
18.82 
18.71 
18.67 
18.71 
18.62 
18.56 
16.51 
18.14 
17.77 
17,79 
17.81 
17.74 
17.45 
17.54 
17.67 
17.84 
17.94 
17.67 
17.47 
17.56 
17.67 
17.56 
17.45 



17.57 
17,75 
17.49 
17.49 
17.63 
17.68 
17.85 
17.94 
18.02 
18.09 
18.11 
IS. 12 
18.16 
18.29 
18.31 
18.36 
18.39 
18.34 
18.41 
16.43 
IB. 44 
18.40 
18, 3B 
18.39 
18.46 
18.38 
18.32 
18,38 



lHiT 
HAX 



INST 
MN 



16.21 
(27 1 



lB.ul 
<26) 



17.03 
I 1) 



14.9b 
I 31 



18.50 
125) 



-MONThLY SUMMARY- 
18.13 

17.37 
120) 

19.04 
I 8) 



18.31 
18.31 
18.26 
IB. 24 
IB. 30 
18.33 
18.44 
18.45 
18.42 
18.53 
18.61 
16.57 
18.53 
18.57 
18.58 
18.62 
18.59 
18.75 
18.74 
18.75 
18.72 
18.82 
18.70 
18.53 
18.49 
18.46 
18.38 
18.34 
18.38 
18.15 
18.31 



18.16 
I 5) 



18.94 
(22) 



18.36 
18.35 
18.31 
18.28 
18.33 
18.37 
18.34 
18.31 
18.42 
18.47 
18.49 
18.44 
18.40 
18. ?e 
18.46 
18,40 
18.34 
18.28 
IB. 22 
18.29 
18.25 
18.30 
18.35 
18.26 
16.12 
18.15 
18.19 
IB. 11 
18.02 
18.06 



17.97 
(29) 



IB. 61 
(111 



18.10 
18.15 
IB. 11 
18.13 
IB. 17 
18.15 
18.14 
18.13 
18.13 
18.12 
18,14 
17,93 
17.99 

ie.05 

18.07 
LB. IB 
IB. 16 
18.19 
18.16 
18.14 
18.09 
18.09 
18.08 
18.17 
18.22 
18.23 
18.23 
16.17 
18.13 



16.10 
18.57 
16.58 
18.49 
18.52 
18.47 
18.45 
18.51 
16.49 
IB. -9 
18.51 
18.41 
18.30 
18,32 
16.31 
16.41 
IB. 4b 
18.45 
18.45 
IB. 37 
17.98 
18.15 
18.22 
16.20 
18.25 
18.28 
IB. 33 
18.31 
16.29 
18.32 



17.8 8 
121 I 



16.68 
111) 



18.40 
18.47 



18.52 
18.50 
18.55 
18.65 
18.60 
16.67 
18.72 
16.68 
1B.6E 
16.66 
IB. 77 
18.74 
IB. 80 
16.90 
19.02 
19.22 
19.27 
19.35 
19.42 
19.41 
19.44 
19.50 
19.<.9 
19.51 
19,55 
19.58 
19.50 



11 
12 

13 
14 

15 

16 
IT 
18 



21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



INST 
MAX 



INST 
HIN 



42 









ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTfl 

YORK COUNTS 



observation well 090 
borough of north york 



CONC, 



LOT - 



HELL REC *: 6905098 

UTM C1-ORD: 2-17 E626320 N4845B90 

LA7 C LONG: 43-46N0RTH 79-26HEST 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



lb INCHES 
131 FEET 
15 FEET 
1*6 FEET 



PUMP RATF 
5P e C. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



PEC METHOD: 435 RECORDER 

REC COHMCD: APR. J 1961 

MEASURE PT : 5.0 FEET ABOVF GRUUND SURFACE 

GND ELEV: <i77 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

KFLL LOG: SOIL AND SAND 3: SAND AND GRAVEL 13; SAND, GRAVEL AW SOME CLAY 40; PACKED 5AND, CLAY 56; SAND 

59; CONGLOMERATE, SOME CLAY T2; CEMENTED GRAVEL 75; CEMENTED GRAVEL, CLAY 83; SAND. " 

GRAVEL AND SOME CLAY 132: SANO AND GRAVEL 150. 



1085 !GPM 
21.7 IGPM/FT 
SAND AND GRAVEL 
FRESH 



GRAVEL AND CLAY 
GRAVEL AND CLAY 127; SAND, 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEFT BELOW GROUND SURFACE 



11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 



INST 
MAX 



INST 
MIN 






64 


0, 


51 





46 





24 





la 


J 


59 



0.77 
0.37 
0.02 



0.41 



0. 10 
0.34 
0.20 
0.49 
0.47 
0.34 

-0.15 
0.08 
0.17 
0.02 

-0.19 



FEB 


HAR 


APR 


MAY JUN JUL 


0.23 


-0.14 


-0.03 


0.21 -0. 


OT 


0.20 


-0.08 


-0.28 


0.22 




0.20 


-0.13 


0.05 


-0.35 




0.26 


0.07 


0.47 


0.26 




0.38 


0.22 


0.25 


-0.12 




0.32 


0.09 


0.06 


-0.6 3 




0.10 


0.02 


-0.08 


-0.07 




0.08 


-0.36 


0.19 


0.09 




0.05 


-0.15 


0.02 


-0.32 




0.07 


0.26 


-0.16 


0.07 




0.0 


0.30 


-0.31 


-0.13 




0.0 


0.22 


-0.09 


-0.97 




-0.lt 


0.24 


0.17 


-0.42 




0.40 


0.25 


0.38 


-0.60 




0.52 


0.16 


0.41 


-0.47 




0.34 


-0.24 


0.05 


-0.10 




0.04 


-0.36 


0.01 


-0.31 


0.17 


-0.12 


-0.22 


0.13 


0.08 


o.oi 


0.32 


-0.27 


0.55 


0.39 


-O.OB 


0.01 


0.08 


0.72 


0.35 


0,12 


-0.39 


-0.23 


0.19 


-0. 13 


0.12 


0.42 


-0.06 


-0.51 


-0.69 


0.06 


0.01 


-0.03 


-0.59 


-0.77 


0.03 


-0.42 


0.14 


0.19 


-0.53 


0.06 


-0.30 


0.45 


0.43 


-0.3B 


0.11 


-0.38 


O.Jl 


0.38 


-0. 30 


o.os 


-0.30 


-0.33 


0.36 


-0.19 


-0.0 2 


-0.02 


-0.31 


-0.01 


-0.30 


-0.09 




-0.07 


-0.12 


-0.75 


-0.2 3 




0.38 


-0.17 


-0.51 


-0.15 




0.34 




-0.60 

-MONTHLY 


-0.01 

SUMMARY- 


0.07 


0.01 


0.09 


-0.26 




-0.4B 


-0.43 


-0.74 


-1.10 




121) 


1 19) 


123) 


1 121 




0.69 


0.55 


0.95 


0.54 




1221 


(25 1 


1201 


1 11 





0.06 
0.03 
-0.03 
-0.07 
0.0 
0.19 
0.25 
0.21 
0.20 
0.24 
0.20 
0.06 
0.02 
0.18 
0,20 
0.16 
-0.09 
-0.06 
0.03 
0.19 
0.27 



0.09 
-0.06 

0.03 
-0.01 
-0.05 
-0,12 



-0.15 

(31) 



0.33 
(151 



SEP 

0.03 

0.13 

O.OB 

0.16 

0.36 

0.33 

0.26 

0.16 

0.15 

0.11 

0.06 

-0.06 

-0.09 

0.13 

0.04 

0.15 

0.01 

O.OB 

0.15 

0.12 

0.12 

0.16 

0.40 

0.41 

-0.03 

-0.16 

-0.09 

-0.07 

-0.31 

-0.04 



-0.47 
(29) 



0.47 
(24) 



OCT 

0.08 
0.29 
0.53 
0.42 
0.31 
0.23 
0.17 
0.25 
0.10 
0.11 
0.30 
0.22 
0.43 
0.02 
0.06 
0.12 
-0.15 
0.20 
0.25 
0.33 



0.35 
0.3 3 
0.38 
0.41 
0.43 
0.3 2 



NOV 

0.22 
0.42 
0.26 
0.08 
0.06 
0.24 
0.43 
0.46 
0.51 
0.43 
0.13 
-0.10 
-0.14 
-0.02 
0.12 
0.34 
0.35 
0.27 
0.18 
-0.23 
-0.38 
0.25 
0.32 
0.08 
0.29 
0.57 
0.40 
0.17 
0.51 
0.73 



-0.57 
(21) 



0.78 
(30) 



DEC 

0,47 
0.02 
0.05 
0.46 
0.54 
0.54 
0.30 

-0.05 
0.06 
0.16 
D.23 
0.19 
0.42 
0.53 
0.46 
O.OS 

-0.08 
0.06 
0.09 
0.2B, 
0.20 
0.29 
0.33 
0.36 
0.21 
0.54 
0.38 
0.43 
0.33 
0.37 
0.51 



10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
IT 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

2T 
2B 
29 

30 

31 



0.2B MEAN 



-0.15 INST 
( 81 MAX 



0.64 IN5T 
I II MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

YORK COUNTY 



OBSERVATION HELL 340 
TOWNSHIP OF WHITCHUHCH 



REC METHOD: •¥> TYPE RECORDER 

REC COHMCD: MAY 26 1971 

MEASURE PT: 2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

SND ELEV: 975 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DUG 

WELL LDG: TOPSOIL 4: SANO 29. 



OIAHETER OF HELL! 4B INCHES 

LENGTH OF CASING! 29 FEET 

LENGTH OF SCREEN; NONE 

DEPTH OF WELL! 29 FEET 



HELL REC f! 
UTM CO-ORO: 
LAT t LONG: 



6910965 

2-17 E632050 N4878700 

44-04N0RTH 79-21HEST 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP! N.A. 

AOUIFER : SANO 

QUALITY : FRESH 



1974 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEFT BELOW GROUND SURFACE 



1 


21.07 


17.11 


2 


21.06 


17.14 


i 


21.04 


17.23 


4 


21.00 


17.45 


5 


20.96 


17.53 


6 


20.92 


17.58 


7 


20.89 


17.86 


s 


20. B9 


18.31 


9 


20.89 


18.50 


10 


20. SB 


IB. 71 


11 


20.BT 


18.90 


12 


20. B6 


19.10 


IE 


20.87 


19.26 


14 


20.87 


19.44 


15 


20.87 


19.64 


16 


20.88 


19.67 


17 


20.90 


19.68 


18 


20.91 


19.77 


19 


20.92 


19.80 


20 


20.92 


19.89 


21 


20.92 


20.05 


22 


20.93 


19.63 


23 


2 0.93 


18.68 


24 


20.92 


19.10 


25 


2 0.90 


19.28 


26 


20.84 


19.43 


27 


20.20 


19.51 


ZS 


18.42 


19.24 


29 


17.44 




30 






31 


17.05 









17.14 


19. 


47 


20. 


51 


20. 


98 






21 


.54 






1 






17.13 


19 


51 


20. 


58 


21. 


00 






21 


.51 






2 


18, 


19 


17.05 


19, 


43 


20. 


60 


21. 


02 


21. 


68 


21 


.48 






3 


IS 


16 


17.24 


18 


9T 


20. 


64 


21. 


7 


21, 


68 


21 


.45 






4 


17 


B8 


17.33 


18 


37 


20. 


67 


21 


11 


21. 


66 


21 


.43 


20 


70 


5 


17 


T8 


17.29 


18 


03 


20, 


74 


21 


12 


21 


64 


21 


.44 


20 


70 


6 


17.69 


17.36 


IT 


SB 


20 


80 


21 


13 


21, 


62 


21 


.4 5 


20 


70 


7 


17.72 


17.43 


17 


H 


20 


84 


21, 


15 


21. 


61 


21 


.47 


20 


70 


I 


17 


69 


17.36 


IT. 


96 


20 


88 


21 


16 


21 


58 


21 


.49 


20 


63 


9 


17 


T2 


17.26 


18 


12 


20 


93 


21 


19 


21, 


58 


21 


.50 


20 


58 


10 


17.80 


17.11 


IS 


34 


20 


96 


21 


21 


2! 


57 


21 


.50 


20 


55 


11 


17.75 


16.83 


IS 


58 


20 


97 


21 


23 


21 


53 


21 


.47 






12 


17.66 


16.26 


18 


74 


20 


91 


21 


26 


21, 


58 










13 


17 


56 


15.88 


IB 


85 


20 


T7 


21 


29 


21 


55 










14 


17.41 


15.86 


18 


99 ' 


20 


66 


21 


33 


2! 


55 










15 


17.35 


15.66 


19 


17 


20 


57 


21 


35 


21 


53 










16 


17.24 


13.70 


19 


.33 


20 


48 


21 


38 


21 


52 










17 


17 


IT 


13.91 


19 


45 


20 


44 


21 


41 


21 


52 










18 


17 


.24 


14.43 


19 


,52 


20 


45 


21 


45 


21 


53 










19 


17 


29 


14.83 


19 


.64 


20 


49 


21 


.*T 


21 


54 










20 


17 


26 


15.12 


19 


.74 


20 


.57 


21 


.90 


21 


54 










21 


17 


.20 


15.40 


19 


■ B4 


20 


m 


21 


54 


21 


54 










22 


IT 


.14 


15.67 


19 


.92 


20 


67 


21 


.58 


21 


53 










23 


IT 


.10 


15.89 


20 


.00 


20 


,72 


21 


59 


21 


.53 










24 


IT 


.00 


16.08 


20 


.09 


20 


76 


21 


.59 


21 


55 










25 


16.94 


16.23 


20 


.14 


20 


• SO 


21 


.60 


21 


54 










26 


16 


.94 


16.38 


20 


.18 


20 


84 


21 


.62 


21 


55 










27 


16. 9T 


16.52 


20 


.22 


20 


.85 


21 


.63 


21 


55 










29 


17.07 


16.64 19 


.5 2 20 


.26 


20 


.88 


21 


.64 


21 


55 










29 


17.10 


19 


4T 




20 


.SB 






21 


.55 










30 








20 


.43 


20 


.92 






21 


,55 










31 



-MONTHLY SUMMARY- 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



17.08 
I II 



20.10 
1221 



20.43 
(18! 



20.98 
112) 



INST 

MAX 



INST 
MIN 



13 






75" I 00 W 



Southeastern Region 

(4 J Ontario 




Ministry 
of the 
Environment 




OBSERVATION WELL DATA 



REGIONAL OFFICE 

KINGSTON 
133 Dalton St. 
613-549-4000 

DISTRICT OFFICES 

Belleville 

15 Victoria Ave. 

613-962-9208 

Cornwall 
408 Pitt St. 
613-933-7402 

Ottawa 

2378 Holly Lane 

613-521-3450 

Pembroke 
1000 MaeKay St. 
P.O. Box 67 
613-732-3643 



LEGEND 

Regional Office 

District Office 

Recording Observation Well 

Number of Recording Wells 
in same location 



© 



OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 









rvivu m«i Nr diiri' 

HAST I NS ClI'.INTY 



OBSERVATION <i6LL 210 



T.IW-lSHIP I bF MAUDC 



HELL KEC *l 
UT"4 C'l-ORO: 
LAT £ LONG: 



290U89 

1-18 E309O70 N4932J60 

44-31NQRTH T7-24HEST 



KEC M r :THIin: A35 R( CTROrR 

RFC CllMCI'l : NOV. 26 196 r 

MEASURE FT: i.\) F'lf AbOVE r^KOUNO SURFACE 

GND FLEV: 550 FiFT IBilVE 5EA LEVEL 

HELL TYPF: PRILLED 

HELL LUG: T1PSHU 4: DMLOHITE 19; CHERT 21. 



DIAMETER l]F WELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: * F66T 

LENGTH CIF SCREEN: NONE 

DEPTH QF HELL: 21 FEET 



PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
OUAL ITY 



N.A. 

CHERT 

FRESH 



1974 
OAHV MEAN UATEK LEVELS REFERRED TO DISTANCE 



IN FEET aELIlH GROUND SURFACE 



L 


13.65 


10.26 


2 


13.61 


1 .1 . 1 1 


3 


13.64 


lu. U 


4 


13. 71 




5 


13.82 




6 


13. 66 




r 


13.97 




3 


14. Jb 




9 


14.11 




ID 


14.19 




11 


14.27 




12 


14.36 




13 


14.43 




14 


14.51 




15 


14. 60 




16 


14.67 




IT 


14.74 




ie 


14.83 




19 


14.91 




20 


L4.99 




21 


1 1>. 03 




22 


14.92 




23 


1 4. B6 




24 


14.83 




25 


14.78 




2& 


14. 76 




27 


14.09 




28 


12. JZ 




29 


11.07 




33 


10. a9 




31 


10.48 





11.15 
<!.87 
7.55 
6.60 
6.39 
6.69 
7.07 
7.51 
7.84 
8.09 
8.48 
6.79 
9.12 
9.39 
9.62 
9.83 

10.03 



5.70 
5.77 
5.98 
6.17 
6.38 
6.68 
6.96 
7.23 
7.33 
7.53 
7.17 
6.88 
6.87 
6.97 
7.17 
7.35 
7.53 
7.69 
7.79 
7.92 
8.05 
8.20 
8.36 
8.53 
8.69 
8.73 



U.56 
8.22 
8,06 
8.08 
8.14 
3.17 
8.19 
8.21 
8.16 
7.60 



JUN 

9.90 
10.22 
10.46 
10. 75 
11.00 
11.23 
11.44 
11.62 
11.82 
12.02 
12.17 
12.37 
12.55 
12.71 
12.80 
12.90 
13.00 
13.05 
13.13 
13. 19 
13.27 
13.36 
13.47 
13.58 
13.66 
13.72 
13.81 
13.47 
12.95 
12.97 



JUL 

12.97 
12.99 
13.02 
13.07 
13. 13 
13.19 
13.24 
13.32 
13.44 
13.53 
13.63 
13.74 
13.84 
13.95 
14.06 
14.16 
14.26 
14.36 
14.45 
14.53 
14.59 
14.65 
14.72 
14.75 
14.78 
14.02 
14.87 



15.14 
15.16 
15.19 
15.22 
15.26 
15.30 
15.32 
15.34 
15.38 
15.43 
15.47 
15.51 
15.58 
15.63 
15.68 
15.72 
15.74 
15.79 
15.83 
15.6 5 
15.91 
15.95 
16.00 
16.06 
16.09 
16.11 
16.11 
16.12 
16.14 
16.17 



SFP 

16. 19 
16.21 
16.25 
16.27 
16.30 
16.35 
16.38 
16.43 
16.46 
16.48 
16.51 
16.54 
16.56 
16.56 
16.60 
16.64 
16.66 
16.71 
16.75 
16.79 
16.79 
16.80 
16.82 
16.82 



16.78 
16. T7 
16.73 
16.71 
16.70 
16.68 
lb. 67 
16.65 
16.63 



16.73 
16.73 
16.73 
16.73 
16.73 
16.73 
16.72 



5 
6 
T 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
IT 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



-MONTHLY SUMMARY- 
12.42 



INST 
MAX 



INST 
KIN 



10. 39 
1311 



15.07 
(211 



9.60 
I II 



13.92 

I2S1 



INST 
MAX 



INST 
M1N 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

MAS1IM& COUNTY 



REC METHOD: 
RFC Cb'KMCb: 
KEASLBt PT : 
Cr+D FLFV: 

WELL TYPE: 
WELL LUG: 



OBSERVATION HELL 230 
TOWNSHIP OF MAOOC 



CONC. 



'F' TYPE RECORDER 

JUN. 24 1965 

3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

615 FEET AbCVF SFA LEVEL 

DRILLED 

STONES AND CLAY 10; RED GRANITF 40. 



DIAMETER OF HFLL: 6,0 INCHFS 

LENGTH OF CASING: 10 FEE1 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 40 FEET 



WELL REC *: 

DTK CO-ORD: 

LOT 28 LAT £ LONG: 

PUMP RATE 
«:PEC. CAP 
AOUJFER 
QUALITY 



2901104 

2-1P E297580 N49.1B220 

44-43N0RTH 97-73WEST 

30 1GP* 
1.36 1GPH/FT 
RED GRANITE 
FRESh 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 


6.33 


5.55 




6.76 


6.40 


7.07 


7.44 




8.31 


7.04 


6.9 


6.46 


1 


3 


6.39 
6.4l 


5.56 
5.60 




til 


6.39 
6.43 


7.15 
7.21 


T.28 
7.27 


8.10 
T.86 


3.30 
8.29 


7.04 
7.04 


6.87 
6.84 


6.53 
6.56 


2 
3 


: *t 


6.45 


5.59 




5.69 


6.50 


7.26 


7.37 


7.81 


8.30 


7.06 


6.79 


6.59 


4- 


5 


6.52 


5.66 


6.01 


5.33 


6.57 


7.34 


7.46 


7.98 


8.31 


7.09 


6.73 


6.62 


5 


6 


6.55 


5.73 


5.71 


5.17 


6.58 


7,42 


7.56 


B.06 


8.32 


7.11 


6,71 


6.65 


6 


7 


6.o3 


5.60 


5.43 


5.25 


6.53 


7.46 


7,63 


8.02 


6.31 


7.14 


6.71 


6.63 


T 


& 


6.67 


5.79 


5,28 


5.37 


6.4B 


7,53 


7.70 


8.03 


6.31 


7.15 


6.64 


6.65 


g 


9 


6.72 


6.8 5 


5.3* 


5.57 


6.27 


7.59 


7,76 


8.03 


8.40 


7.20 


6.54 


6.54 


9 


10 


6.76 


5.9 3 


5.47 


5,73 


6.13 


7.65 


7.79 


6.04 


6.08 


7.19 


6.61 


6.51 


10 


11 


6.79 


6.04 


5.62 


5.63 


6.13 


7.69 


7.60 


8.14 


7.67 


7.21 


6.69 


6.52 


11 


12 


b.6*> 


6.11 


5.60 


5.85 


5,88 


7.73 


7.80 


8.31 


7.84 


7.2? 


6.75 


6.53 


12 


13 


6.69 


6.15 


5.95 


5,83 


5 .50 


7.75 


7.80 


B.32 


7.56 


7.24 


6.67 


6.55 


13 


14 


6,92 


6.17 


6.10 


5.64 


5.40 


7.73 


7.81 


8.37 


7.42 


7.12 


6.61 


6.55 


14 


15 


6.97 


6.2 


6.21 


4.99 


5.45 


7.42 


7.63 


8.42 


7,47 


6.84 


6.55 


6,54 


15 


16 


6.59 


6.21 


6.32 


4.76 


5,57 


7.14 


7.87 


8,43 


7.54 


6.78 


6.54 


6.57 


16 


17 


7.01 


6.24 


6.39 


4.30 


5.6T 


7,06 


7.90 


8.43 


7.62 


6.T5 


6.52 


6.57 


17 


18 


7.04 


6.26 


6.45 


5.07 


5.82 


7.04 


7.95 


8.41 


7.5» 


6.75 


6.48 


6.59 


18 


19 


7.06 


6.27 


6.52 


5.3 5 


6.00 


7.04 


8.00 


8.41 


7.60 


6.74 


6.43 


6.61 


19 


20 


7.08 


6.2E 


6.56 


5.61 


6.16 


7.11 


8.04 


8.41 


7.61 


6.76 


6.46 


6.62 


20 


21 


7.07 


6.27 


6.61 


5,65 


6.29 


7.17 


8.09 


5.42 


7.62 


6.19 


6.28 


6.65 


21 


22 


6.99 


6.24 


6.6b 


6.02 


6.42 


7.22 


8.16 


3.43 


7.66 


6.81 


6.19 


6.64 


22 


23 


6.93 


6.15 


6.73 


6.11 


6.53 


7.29 


6.20 


8.44 


7.71 


6.8? 


6.17 


6.64 


23 


24 


6.69 


6.12 


6.77 


6.17 


6.62 


7.35 


8.20 


8.44 


7.68 


6,86 


6.16 


6.64 


24 


25 


6.67 


6.09 


6.76 


6.26 


6.71 


7.41 


6. 2D 


8.45 


7.67 


6.67 


6.17 


6.64 


25 


26 


6.84 




6.81 


6.36 


6.61 


7.48 


8.19 


8.45 


7.63 


6. 87 


6.19 


6.64 


26 


27 


6.24 




6.85 


6.46 


6.68 


7.54 


8.21 


8.33 


7.64 


6.86 


6.24 


6.64 


27 


2s 


5.94 




b.90 


6.55 


6.92 


7.53 


8.22 


6.28 


7.60 


6.68 


6.26 


6.65 


26 


29 


5.92 




6.90 


6.58 


6.95 


7.46 


8.20 


8.23 


7.25 


6.69 


6.35 


6.63 


29 


30 


5.66 




6.90 


6.48 


6.98 


7.43 


6.18 


6.31 


7.07 


6.93 


6.42 


6.70 


30 


31 


5.80 




6.66 




7.03 






8.31 




6.= 1 




6.71 


31 



-MONTHLY SUHMARY- 
6.32 7.38 



1NS1 
HA* 



INST 
KIN 



5.66 
131 1 



7,09 
(21 I 



4.71 
1171 



6.35 
I 1) 



5.38 
1141 



7.04 

on 



7.03 
1181 



7.75 
1131 



7.04 
130) 



8.41 
I 91 



6.74 
(20) 



7.25 
<T3> 



6.17 
1231 



6.90 
( II 



6.45 It M 
11) MAX 



6.72 
(31 ) 



45 



ENVIRONMENT ONTARIO 

IClfiuNlU 

MASTING COUMY 



OBSERVATION WFLL 400 
TCWN5HIP OF SIDNEY 



RtC METHOD : 
REC COMMCD: 
MEASURE PT : 
GND FLFv: 
WtLL TYPE: 
WELL LOG: 



A36 KELDRDER 

JAN, 1974 

3.4 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

400 FEET AbCVF SEA LFVFL 



DIAMETER DF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



CONC. 

7 INCHES 
50 FEET 

10 FEET 
60 FEET 



wfll ?"t *: 

UTC CO-nRD: 
LAT E LONG: 

PUMP PATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
DUALITY 



Z906ft8B 

2-1 B EZ91640 N48969H0 

44-12N0RTH 77-37WES1 

140 IGPM 
98.6 1GPM/FT 
SAND AND GRAVEL 
FRtSh 



ELACk'tOPSGIL li EROhN SAW 3! LOOSE BROWN SAND AND FINE GRAVEL Ti CROHN SAND AND COARSE GRAVEL 50; EROHN SANO 
AND GRAVEL bDOLDERS 60; GREY LIMESTONF 45. 



1 




-.5.16 


»4.67 


43.97 


2 




4 5.04 


44,66 


43.85 


3 




44.95 


44.61 


43.73 


4 




44.85 


44.57 


43.57 


4 




44.78 


44.61 


43.39 


6 




44.73 


44,69 


43.22 


? 




44. 6B 


44 .7 B 


43.09 


& 




44.64 


44.16 


43.00 


9 




44.62 


44.62 




10 


46.02 


44.60 


44.52 




11 


46.00 


44.57 


44.46 


42. BO 


12 


46.01 


44.56 


44.43 


42.76 


13 


46.03 


44.55 


44.40 


42.71 


14 


46.04 


44.55 


44.37 


42.66 


15 


46.06 


44.56 


44.37 


42.5° 


16 


46.05 


44.56 


44.32 


42.55 


17 


46.05 


44.54 


44.26 


42.47 


IS 


46.05 


44.54 


44.23 


42.42 


19 


46.04 


44.54 


44.22 


42.35 


20 


46.05 


44.60 


44.19 


42.31 


21 


46.02 


-4.64 


44.16 


42.28 


22 


46.03 


44.66 


44.16 


42.23 


23 


46.00 


44.69 


44.15 


42.20 


24 


45.98 


44.67 


44.13 


42.16 


25 


46. 96 


*4 .62 


44.12 


42. IB 


26 


45. 9Z 


44.59 


44.10 


42.16 


27 


45.83 


44 .si 


44.09 


42.13 


28 


45.70 


44.6 6 


44.06 


42.12 


29 


45.58 




44 .06 


42.11 


30 


45.43 




44.03 




31 


45.27 




44.01 





1974 
DAILY HPAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET PELOW GROUND SURFACE 

APR HAY JUN JUL AUG SEP CC1 NOV 



43.46 
43.46 
43.47 
43.48 
43.49 
43.51 
43,52 
43.55 
43.57 
43.61 
43.64 
43.67 
43.70 
43.72 
43.75 
43.76 



46.00 


1 


45.98 


2 


45.96 


3 


45.96 


4 


45.96 


£ 


45.94 


6 


45.93 


7 


45.96 


8 




9 




10 




11 




12 




13 




14 




15 




16 




,17 




18 




19 



46.04 
46.02 
46.01 
46.01 



22 

23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 



-MONTHLY SUMMARY- 



1NST 
MAX 



INST 
MIN 



44.53 
(17) 



45.21 
t II 



44.00 
(311 



44.81 
( 7) 



INST 
MAX 



INST 
KIN 



ENVIRONMENT ONTARIC 

TORONTO 

HASTINGS COUNTY 

REC METHOB: 'F> TYPE RECCROER 

REC COMMCD: FEE, 2 1965 

MEASURE PT: 2.0 FEET ABOVE OROUND SURFACE 

GND ILEV: 375 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DUG 

WELL LOG: STONY CLAY 30.3. 



OBSERVATION WELL 122 
TOWNSHIP OF THURLOW 



CONC. 



DIAMETER OF HELL: 4B INCHES 

LENGTH OF CASING: 30.3 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 30.3 FEET 



HFLL RFC # 


2905483 


UTK CO-ORO 


Z-18 6312600 N4904950 


LAT £ LONG 


44-17N0RTH 77-21HEST 


PUMP RATE 


N.A. 


SPEC. CAP 


N.A. 


AQUIFFR 


CLAY 


OUALITY 


FRESh 



1974 

DAILY MFAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 


2.4B 


0.B9 






2.71 


2 


2.54 


0.73 






2.80 


3 


2.57 


0.58 






2.85 


4 


2.61 


0.42 






2.94 


3 


2.C.7 


0.47 


1.39 


1.79 


3.04 


6 


2.71 


1.51 


1.55 


2.10 


2.93 


7 


2.77 




1.69 


2.15 


2.71 


a 


2.B7 




1.96 


2.2 5 


2.79 


9 


2.94 




2.11 


2.30 


2.40 


10 


3.01 




2.21 


2.35 


2.14 


.1 


3.05 




2.26 


2.3B 


2.30 


12 


3,10 




2.27 


2.37 


1.S4 


13 


3.19 




2.27 


2.37 


1.83 


14 


3,24 




2.27 


2.19 


2,17 


IS 


3.28 




2.28 


2.09 


2.27 


16 


3.31 




2.31 


2.28 


2.29 


17 


3.37 




2.40 


2.36 


2.03 


18 


3.42 




2.44 


2.41 


2.30 


19 


3.44 




2.56 


2.46 


2.42 


20 


3.49 




2.53 


2.50 


2.51 


21 


3.16 




2.43 


2.53 


2.61 


22 


2.47 




2.45 


2.44 


2.73 


23 


2.30 




2.47 


2.35 


2.B5 


24 


2.26 




2.54 


2.44 


2.99 


25 


2.31 




2.54 


2.50 


3.15 


26 


2.17 




2.55 


2.59 


3.2B 


27 


1.22 




2.55 


2.68 


3.41 


2B 


1.22 




1.5B 


2.75 


3.53 


29 


1.36 




1.53 


2.78 


3.50 


30 


1.30 




1.51 


2.77 


3.51 


31 


1.05 




1.69 




3.64 



INST 
MAX 



INST 

MIN 



0.86 
(31) 



3.50 
(20) 



3,68 


6.36 




10.12 


11.60 


12 


.52 




1 


3.80' 


6,42 


8.67 


10.17 


11,64 


12 


54 




2 


3.93 


6.48 


6.72 


10.22 


11.67 


12 


.57 


10.17 


3 


4.06 


6.52 


8.76 


10.27 


11.72 


12 


.58 


10.10 


4 


4.20 


6.57 


S.82 


10.32 


11.76 


12 


.59 


10.06 


5 


4.35 


6.64 


8.87 


10.37 


11.81 






9.99 


fc 


4.49 


6.70 


8.92 


10.42 


11.85 






9.92 


7 


4.62 


6.78 


8.97 


10.46 


1I.PE1 






6. 82 


8 


4.73 


6.85 


9.02 


10,51 


11.92 






9.70 


9 


4.85 


6.93 


9.07 


10.53 


11.96 






9.50 


10 


4.96 


7.02 


9.12 


10.60 


12.01 






9.22 


11 


5. OB 


T.IO 


9.18 


10.66 


12.06 






8.96 


12 


5.21 


7.17 


9,23 


10.71 


12.09 






8.65 


13 


5.33 


7.25 


9.28 


10.76 


12.13 






8.25 


14 


5.43 


7,33 


9.33 


10.80 


12.15 






7.77 


15 


5.52 


7.43 


9.3B 


10.85 


12.19 






7.27 


16 


5.60 


7.52 


9.42 


10.90 


12.21 






6.83 


17 


5.67 


7.60 


9.47 


10.96 


12.24 






6.52 


18 


5.74 


7. 68 


9.52 


11.01 


12.25 






6.27 


19 


5.77 


7.77 


9.57 


11.06 


12.27 






6.02 


20 


5.77 


7.86 


9.61 


11.11 


12.28 






5.7B 


21 


5.B1 


7.94 


9.65 


11.16 


12.30 






5.56 


22 


5. 86 


8.04 


9.7C 


11.22 


12.31 






5.39 


23 


5.96 


6.13 


9.74 


11.27 


12.33 






5.20 


24 


6.05 


8.22 


9.78 


11.32 


12.35 






5.02 


25 


6.13 


B.29 


9.83 


11.38 


12.37 






4.87 


26 


6.20 


8.38 


9.87 


11.42 


12.39 


. 




4.76 


27 


6.28 


8.47 


9.92 


11.44 


12.41 






4.59 


28 


6.33 


8.55 


9.97 


11.51 


12.44 






4.51 


29 


6.35 




10.02 
10.07 


11.55 


12.47 
12.49 






4.46 
4.44 


30 
31 



-MONTHLY SUMMARY- 
2.72 5.26 



1.36 
(121 



3.68 
131) 



3.66 
( II 



6.36 
(30) 



10.10 

( 1) 



11.57 
(301 



11.57 
( 1) 



12.51 
(311 



INST 
MAX 



INST 
MIN 






ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

HASTING COUNTY 



OBSERVATION HELL 256 
TOWNSHIP OF THURLOW 



CONC. 



WELL PEC •: 
UTM CP-ORD: 
LAT I IONG! 



2904367 

Z-18 E313250 N4905130 

44-17N0RTH 77-20WFST 



REC METHOD: 
REC COMNCO: 
MEASURE PT = 
GND tLEV: 
WELL TYPE: 
WELL LOG: 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



A35 RECORDER 

jUN. 22 1*70 

3.0 FFET ABOVE LROUND SURFACE 

375 FEET ABOVt SEA LEVEL 

BRUWN E TDPSOiL II bROWN CLAY AND BOULDERS 3; (DENSE) BROWN SANDY CLAY, BROKEN GRAVEL, P0ULD6RS «M HARD LIMESTONE 
lag; RED GRANITE 190. 



6.0 INCHES 
45 FEET 
NONE 
190 FEET 



PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AOUIFER 
DUALITY 



2 IGPM 

0.07 IGPM/FT 

LIMESTONE 

N.A. 



1NS1 
MAX 



INST 
MIN 



DAILY MEAN WATER LEVELS RFFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GRDUND SURFACE 
APR HAY JUN JUL AUG 



1 






15.49 


15.78 






15.55 


15.56 


IS. 


88 


2 






15.34 


15.75 






15. 


5* 


15.57 


15. 


89 


3 






15.63 


15.73 






15 


58 


15.60 


15. 


89 


4 






15.68 


15.51 






15.60 


15.62 


15.B9 


5 






15.72 


15.22 


14.97 


15.61 


15.63 


15 


96 


6 






15.74 


15.25 


15.07 


15.61 


15.65 


15.99 


7 






15 


75 


15.25 


15.13 


15.59 


15.69 


16.03 


a 






15.77 


15.30 


15.18 


15.59 


15.68 


16.07 


9 






15 


,77 






15 


.20 


15.55 


15.69 


16.11 


10 






15 


.76 






15.24 


15.47 


15.71 


16 


10 


11 






IS 


79 






15.27 


15.47 


15.74 


16 


.14 


12 






15 


.79 






15 


,27 


15.36 


15 


.75 


16 


.18 


13 






15 


.79 






15 


,29 


15 


17 


15 


76 


16 


23 


I* 






15 


.80 






IS 


.29 


15.21 


15.77 


16 


.27 


15 






15 


.79 






15 


.21 


15 


28 


15 


.76 


16 


.30 


16 






15 


.79 






15 


.Z c - 


15 


.31 


15 


.78 


16 


.34 


17 






15 


.60 






15 


.28 


15 


.23 


15 


.77 


16 


.37 


18 






15 


.81 






15 


.32 


15 


.26 


15 


.77 


16 


.41 


19 






15 


.80 






15 


.35 


15 


.30 


19 


.78 


16 


.44 


2.0 






15. BO 






15 


.38 


15 


.35 


15 


.76 


16 


.48 


21 






15 


.82 






15 


.to 


15 


.37 


15 


.77 


16 


.51 


22 






15.76 






15 


.41 


15 


.40 


15 


.80 


16 


.55 


23 






15 


.74 






15 


.40 


15 


.43 


15 


.84 


16 


.53 


24 






15 


.74 






15 


• 41 


15 


.45 


15 


.86 


l« 


.40 


25 






15 


.T4 






15 


.44 


15 


■ 49 


15 


.87 


16 


.41 


26 


16 


,00 


15 


.77 






IS 


.46 


15 


.■H 


15 


.88 


16 


.43 


27 


15 


,66 


15 


.78 






15 


.49 


15 


.52 


15 


.90 


16 


.42 


28 


15 


,40 


15 


.78 






15 


.•■o 


IS 


.54 


15 


.93 


16 


.43 


29 


15 


.40 










IS 


.53 


15 


.94 


15 


.91 


16 


.40 


30 


15 


.45 










15 


.54 


15 


.54 


15 


.88 


16 


.30 


31 


15 


.47 














15 


.55 











15.47 
( II 

15.82 
1211 



-MONTHLY SUMHARY- 
15.45 15.76 



15,16 
1131 



15.62 
( 6) 



15.55 
I 1) 



15.96 
(29) 



SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


DAY 




17.25 


17.25 


17. 


09 


1 




17.20 


17.31 






2 




17.20 


17.32 






1 




17.23 


17.20 








17.26 


17.23 






5 




17.29 


17.27 






6 




17.31 


17.29 






7 




17.32 


17.31 






3 




17.35 


17.31 






9 




17.35 


17.32 






10 




17.35 


17.33 






11 




17.37 


17.26 






12 




17.37 


16.95 






13 




17.13 


16.90 






14 




16.99 


16.94 






15 




17,10 


17.04 






16 




17.15 


17.06 






17 




17.18 


17.06 






18 




17.21 


17.09 






19 




17.26 


16.96 






20 


17.39 


17.28 


16.73 






21 


17.39 


17.29 


16.77 






22 


17.3B 


17.30 


16. B4 






23 


17.41 


17.31 


16.82 


16.69 


24 


17.39 


17.30 


16.82 


16.74 


25 


17.2« 


17.31 


16.88 


16.80 


26 


17.32 


17.34 


16.94 


16.85 


27 


17.27 


17.37 


16.99 


16.90 


28 


17.18 


17.38 


17.05 


16 


.94 


29 


IT.20 


17.35 


17.08 


16 


.99 


30 




17.23 




IT 


.04 


31 



16.92 
(15) 



17.38 
(2«> 



16.69 
1211 



17.34 
112) 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

HASTING CDUNTY 



OBSERVATION WELL 123 
TOWNSHIP OF TYENDINAGA 



REC METHOD: "F" TYPE RECORDER 

REC COMMCD: FEB, 2 1965 

MEASURE PT: 2.5 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 475 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPF: DRILLFD 

WELL LOG: CVEREUSDEN (CLAY AND STONES) 35; LIMESTONE 72 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH DF SCREEN: 
DEPTH DF WELL: 



CONC. 

6 INCHES 
35 FEET 
NONE 
72 fEET 



WFLL RFC *■■ 
UTM CO-ORO: 
LAT i LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AOUIFER 
QUALITY 



2905464 

Z-18 E317400 N4911425 

44-20N0RTH 77-17WEST 



LIMESTONE 
FRESH 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



INST 

MAX 



INST 
MIN 



AUG 



OCT 



1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 




13.75 
14.04 
14.32 
14.61 
14.84 
15.14 
15.36 
15.68 
15.87 




21.08 


17.00 


21.73 


26.30 




28.87 


29.04 


28.92 


27.37 


1 






17.20 


18.74 


22.36 


26.41 


27.74 


28.88 


29.07 


28.93 


2T.04 


2 






16.25 


19.61 


22.98 


26.48 


27.77 


28.89 


29.08 


26.93 


27.18 


3 






15.65 


20.89 


23.52 


26.52 


27.79 


28.89 


29.06 


28.93 


27.60 


4 




It. 39 


14.97 


21.56 


23.84 


26.63 


27.89 


28.88 


2°. 02 


28.87 


27.57 


5 




16.10 


14.51 


21.78 


24.10 


26.77 


2B.02 


28.68 


23.99 


28.89 


27.56 


6 




15. B9 


14.32 


22.43 


24.30 


26.78 


28.04 


28.88 


28,96 


26.90 


27 


»^v 


7 




15.69 


14.29 


2 3,06 


24.39 


26.80 


28.05 


26.86 


29.00 


26.90 


27 


,11 


6 




15.51 


14.29 


23.12 


24.41 


26.80 


26.11 


28.88 


28.97 


28.90 


27 


,oo 


9 




15.98 


15.38 


14.42 


2 3.00 


24.50 


26.92 


26.18 


28. B8 


28.96 


28,90 


26 


■ B6 


10 




16.11 


15.37 


14.64 


2 2.48 


24.75 


27.03 


28.20 


26.88 


29.04 


28.73 


26 


,79 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 




16.28 


15. h9 


14.79 


21.30 


24.91 


27.21 


28.20 


2B.37 


29.01 


28.56 








16.36 


15.64 


14.90 


16.56 


25.07 


27.24 


28.22 


28.87 


29.05 


28.57 








16.51 
16.71 


15.60 


15.00 


15.63 


25,16 


27.22 


28.37 


26.88 


28.93 


28.7 5 








16.95 


14.92 


15.04 


25.16 


27.33 


28.44 


28.88 


28.93 


2B.73 








16.76 


1 6.03 


14.89 


14.80 


25.24 


27,54 


28,40 


28.89 


28.96 


26.81 








16.60 


16.13 


14.87 


14.62 


25.33 


2 7.64 


28.37 


2B.90 


28.90 


26.67 








16.65 


16.31 


14.91 


14.62 


25.47 


27.57 


28.47 


28.90 


2S.95 


28.55 








16.68 
16.79 


16.46 


15.08 


14.78 


25.55 


27.62 


28.58 


2B.92 


2P.99 


28. 4B 








16.61 


15.25 


14.98 


25.53 


27.79 


28.70 


26.92 


29.00 


28.11 








16.91 
17.13 


16.67 


15,36 


15.18 


25.49 


27.84 


28.72 


26.93 


29.05 


26.16 








16.80 


15.48 


15.37 


25.63 


27.89 


28.70 


28.97 


29.01 


28.55 






22 
23 




17.16 


17.29 


15.61 


15.60 


25.82 


27.92 


28.70 


29.05 


20 .99 


28.21 








17.15 


19.24 


15.83 


15.87 


25,92 


27.95 


2B.79 


29.05 


2B.9R 


27.82 






24 
25 

26 




17.58 


21.02 


16.02 


16.14 


25.99 


27.99 


28.84 


28.94 


26.91 


27.60 






12.65 
12.61 
12.77 
13.01 
13.28 
13.55 




21.35 


16.17 


16.39 


26.05 


28.04 


28.62 


28.91 


26.91 


27.65 








22.26 


16,33 


16.61 


26.18 


28.07 


28.80 


26.91 


28.92 


27.56 






2T 
28 
2» 

30 
31 




22.94 


16.44 


16.82 


26.21 


28.09 


28.87 


26.95 


2 9 . 93 


27 .40 








23.11 
23.14 
22.23 


16.57 
16.70 


17.16 
19.22 
20.73 


26.18 
26.15 


20.10 


2B.85 
28.87 
28.83 


20.92 
28,95 


2B.95 
28.97 
2 8.96 


27.64 
27.6B 







14. 2B 
I 9) 



2 1.76 
[ 1) 



-MONTHLY SUMMARY- 
18.10 24.93 



14.57 21.32 
117) ( II 



23.20 

[ e) 



26.23 
128) 



26.64 
112) 



29.06 
124 1 



2P.B9 
1151 



29.06 
I 21 



27.36 
1271 



28.95 
I 1) 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



47 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

LENNOX AMU ADDlNGtL'N CCUNI* 



OBSERVATION WELL 474 
TOWNSHIP OF ERNESTOWN 



CONC. 



REC METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCD: JAN. IB I960 

MEASURE PT : 3.0 Ffcfcl Ab&YE CKCUNb SURFACE 

GnO fcLEV: 350 FEET ABOVE StA LtvtL 

HELL TYPE: CHILLED 

WELL L0&: CLAY 3! LIMESTONE iJ. 



DIAMETER OF HELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: B FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 23 FEET 



HELL REC «: 
HTM CD-ORD; 
LAT t LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



3701191 

i-18 E355430 N4902559 

44-16N0RTH 76-49WES1 

2 1GPH 

0.25 I&PM/FT 

LIMESTONE 

FRESH 



* 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



10 
11 
12 

13 



17 

la 

19 
20 
21 
il 
23 



29 
30 

31 



INST 
MAX 



INST 
KIN 



JAN 

6.19 

6.23 

t.35 

6.41 

6.46 

6.60 

6.55 

oil) 

6.58 

6.36 

6.61) 

6.72 

7.28 

7.65 

6.22 

B.54 

6.84 

0.02 

9.02 

9.13 

6.14 

6. .16 

6.29 

6.23 

6.33 

6.34 

5.60 

5.14 

5.42 

5.61 

5.62 



5.22 

(2(11 



9.17 
1201 



5.76 
5.96 
6.19 
6.39 
6.62 
7.20 
7.78 
9.08 
£.39 
8.76 

a. 98 

9.15 
9.18 
9.38 
9.51 
9.5o 
9.68 



8.37 
8.67 
B.30 



MAR 

1.75 
7.28 
7.64 
6.4b 
5.91 
5.86 
5.89 
6.07 
6.35 
6.43 
6.71 
1*49 
7.60 
7.66 
3.13 
B.60 
3.77 
9.08 
b.97 
6.69 
8.67 
6.60 
9.07 
6.79 
3.96 
8.92 
9.09 
9.15 
9.32 
9.22 
7.60 



AFR 

6.44 
6.17 
5.94 
5.17 
5.29 
5.78 
6.04 
6.14 
6.32 
6.49 
6.62 
6.73 
6.71 
6.64 
6.39 
6.42 
6.50 
6.61 
6.79 
7.20 
1.46 
7.36 
6.47 
6,49 
6.52 
6.62 
6.81 
7.1 T 
7.34 
7.44 



6.80 


7.31 


10.73 


6.97 


7.58 


10.95 


7.15 


1.85 


11.06 


7.28 


1.93 


11.20 


7.42 


6.02 


11.33 


7.05 


8.19 


11.42 


6.57 


B.49 


11.50 


6.52 


8.34 


L2.06 


6.27 


9.06 


12,10 


5.S8 


9.26 


12.05 


5.93 


9.49 


11.96 


5.66 


9.58 


12.06 


5.25 


9.69 


12.13 


5.45 


9. BO 


11.92 


5.67 


9.79 


11.31 


5.85 


9.10 


11.16 


5.77 


9.69 


10.B4 


5.91 


10.12 


10.05 


6.07 


10.13 


9. IB 


6.21 


9.61 


8. 68 


6.31 


9.99 


7.94 


6.43 


9.92 


7.21 


6.44 


10.21 


6.71 


6.49 


10.53 


6.62 


6.5B 


10.53 


6.57 


6.63 


10.73 


6.56 


6.60 


10.90 


6.57 


6.55 


10.92 


6.56 


6.55 


10.64 


6.57 


6.65 


10.55 


6.55 


7.52 




6.52 



AUG 

6.53 
6.54 
6.52 
6.52 
6.52 
6.50 
6.40 
6.39 
6.30 
6.32 
6.32 
6.32 
6.31 
6.31 
6.31 
6,31 
6.31 
6.31 
6. 08 
3.06 
4. 69 
6.15 
6.11 
6.15 
6.17 
6.16 
6.20 
6.18 
6.17 
6.03 
6.08 



SFP 

6.14 

6.15 

6.23 

6.38 

6.41 

6.34 

11.66 

13.60 

13.33 

12.79 

12.04 

10. S3 

10.07 

9.46 

9.47 

10.03 

10.90 

10.95 

10.54 

10.25 

9.17 

8.77 

8,86 

9.03 

8.92 

8.47 

7.37 

6.91 

6.61 

6.70 



□ct 

6.63 
6.50 
6.48 
6.51 
6.52 
6.52 
6.53 
6,52 
6.53 
6.52 
6.51 
6.51 
6.51 
6.30 
6.23 
6.27 
6.27 
6.26 
6.25 
6.23 
6.22 
6.21 
6.20 
6.17 
6,16 
6.13 
6.19 
6.20 
6.20 
6.21 
6.22 



NOV 

6.17 
6.17 
6.23 
6.3 8 
6.37 
6.36 
5.66 
3.23 
3.51 
4.32 
5.28 
5.84 
6.31 
6.29 
6.30 
6.35 
6.50 
6.49 
6.40 
6.55 
6.95 
6.77 
6.58 
6.61 
6.62 
6.54 
6.46 
6.38 
6.3 5 
6.32 



-MONTHLY SUMMARY- 
6.40 9.48 9.62 



6.29 


1 


6.27 


2 


6.27 


3 


6.25 


4 


6,24 


5 


6.19 


6 


6.12 


7 


6,92 


e 


6.69 


9 


6.58 


10 


6.36 


u 


6.22 


12 


6.13 


13 


6.03 


14 


5.92 


1-5 


5.79 


16 


5.66 


17 


5.60 


IB 


5.54 


19 


5.47 


20 


5.41 


21 


5. 34 


22 


5.27 


23 


5.22 


24 


5.19 


25 


5.16 


26 


5.07 


27 


"•.93 


26 


4.90 


29 


4.84 


30 


4.78 


31 



5.77 MEAN 



5.67 

I 51 


4.9 B 
1 41 


5.21 
113) 


7.23 
( 1) 


6.52 
131) 


2.77 
<20) 


6.11 
1 1) 


6.07 
114) 


3.10 
1 81 


4,75 
131) 


INST 

MAX 


9.70 

(291 


1.63 
1221 


1.91 
(31) 


11.04 
1271 


12.53 
1 9) 


6.55 
I 2) 


13.66 
1 71 


6.91 
1 11 


7.03 
121) 


7.11 
1 8) 


INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

LENNOX AND ADDIN6T0N COUNTY 

RtC METHOD: A3S RECORDER 



REC COMMCO: 
MEASURE PT: 
GNU ELEV: 

WtLL TYPE: 
WELL LOG: 



OBSERVATION WELL 4T3 
TOWNSHIP OF ERNESTOWN 



CONC. 



JAN. 18 1966 

2.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

350 FEET ABOVE SEA LEVEL 

BR1LL6U 

CLAY 6: LIMESTONE 104. 



DIAMETER OF WELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: 9.5 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 103 FEET 



WELL REC »•■ 
UTW CD-ORD: 
LAT t LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AOUIFER 
DUALITY 



370098B 

1-18 E 355900 N490I600 

44-15N0RTH 76-4BHEST 

1 IGPM 
N.A. 

LIMESTONE 
FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 



21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 



JAN 

2.30 
2.60 
2.69 
3.17 
3.39 
3.79 
4.12 
4.43 
4.69 
4. 96 
5.22 
5.4b 
5.59 
5.70 
5.36 
6.01 
6.12 
6.23 
6.31 
6.34 
6.14 
4.15 
3.46 
2.7B 
2.70 
2.61 
1.73 
1.53 
1.73 
1.P2 
1.78 



FEB 

1.93 
2.47 
3.22 
4.14 
4.69 
5.47 
5.94 
6.31 
6.64 
6.93 
7.26 
7.66 
3.04 
B.ll 
8.38 
8.66 
9.04 
9. 38 
9.59 
9.89 
10.14 
9.14 
6.59 
6.63 
6.82 
7.06 
7.23 
7.21 



b. 


7b 


6 


49 


6.67 


5.04 


3,16 


3 


02 


2.76 


2.93 


3.34 


3.93 


4.40 


4.70 


4.99 


5 


.24 


6.43 


5.57 


5 


.74 


5 


.38 


S 


.90 


5 


,76 


5 


.63 


£ 


.72 


5 


.78 


5 


.58 


5 


.57 


5 


.58 


5 


.65 


5 


.70 


5 


.71 


5 


.73 


9 


.00 



APR 

4.1? 
3.01 
2.53 
1.S2 
1.8B 
2.13 
2.22 
2.20 
2.63 
2.83 
2.69 
2.73 
2.77 
2.37 
3.31 
3.20 
2.S7 
2.52 
2.13 
1.8 6 
1.64 
1.61 
2.22 
2.18 
1.94 
1.63 
1.35 
l.OB 
0.87 
0.8 2 



MAY 



0.90 


7.07 


11.83 


17.74 


18.75 


IB. 53 


16. 86 


0.73 


7.19 


11.99 


17.79 


IB. 77 


IB. 37 


17.02 


0.52 


7,48 


12.16 


17.85 


18.79 


18.10 


17.06 


0.41 


7. BO 


12.49 


17.90 


16.60 


17. 7B 


16.94 


0.23 


8.20 


13.02 


17,95 


18.76 


17.63 


16.66 


0.18 


8.68 


13.57 


18.00 


18.73 


17.54 


15.92 


0.32 


9.13 


14.06 


18.04 


18.71 


17.56 


14.61 


0.34 


9. SB 


14.59 


18.10 


18.10 


17.65 


13.51 


0.99 


9.97 


15.01 


18.16 


18.69 


17.71 


13.22 


3.07 


10.37 


15.26 


18.22 


IB. 69 


11. B4 


13.22 


3.14 


10.74 


15.60 


18.27 


18.69 


17.96 


13.36 


2.32 


11.01 


15.85 


13.29 


18.70 


16.02 


13.60 


1 .61 


11.26 


16.04 


18.34 


13.71 


1S.09 


9.69 


2.12 


11.49 


16.32 


IB. 44 


18.72 


IS. 06 


6.63 


2.51 


11.67 


16.57 


18.48 


IB. 74 


16.40 


6.19 


2.79 


11.56 


16.77 


18.54 


IB. 77 


14.26 


5.92 


2.29 


11.54 


16.91 


18.57 


18.78 


13.85 


5.43 


2.65 


11.68 


17.02 


18.61 


IB. IS 


13.66 


5 -06 


3.16 


11.75 


17.13 


18.65 


16.80 


13.29 


5.23 


3.56 


11.05 


17.23 


18.70 


16.64 


13.23 


5.0= 


4.00 


10,89 


17.32 


IB. 73 


18.86 


13,54 


3.76 


4.51 


10.80 


17.41 


18.73 


18.86 


14.06 


3.72 


4.92 


10.97 


17.47 


18.73 


13.35 


14.66 


3.95 


5.30 


11.19 


17.52 


16.73 


1B.B5 


15.14 


3.74 


5.66 


11.41 


17.56 


13.73 


16.60 


15.45 


3.40 


5.93 


11.63 


17.59 


18.12 


16.75 


15.73 


3.60 


6.24 


11.85 


17.62 


18.70 


18.73 


15.99 


3.92 


6.51 


12.00 


17.66 


18.69 


IB. 71 


16.20 


4.29 


6.72 


11.67 


17.70 


18.70 


18.68 


16.45 


4.94 


6.97 
7.15 


11.70 


17.67 
17.69 


IB. 72 
18.73 


18.60 


16.63 
16.75 


5.35 



-MONTHLY SUMMARY- 
3.16 10.45 15.89 



5.76 


1 


6.24 


2 


6.62 


3 


6.81 


4 


7,03 


5 


7.30 


6 


7.38 


7 


3.90 


3 


2.17 


9 


2.56 


10 


3.04 


11 


3. IB 


12 


3.13 


13 


3.11 


14 


2.82 


15 


2.48 


16 


2.14 


11 


1.94 


13 


1.77 


19 


1.68 


20 


1.67 


21 


1.62 


22 


1.57 


23 


1.66 


24 


2.13 


25 


2.13 


26 


2.06 


27 


1.93 


28 


1.91 


29 


1.92 


30 


1.99 


31 



3.25 MEAN 



INST 
MAX 


1.52 
127) 


1.69 
( 11 


2.63 

i i ) 


0.77 
1301 


0.13 
( 5t 


7.04 
1 )) 


11.75 
1 11 


17.71 
1 1) 


18.59 
130) 


13.14 
(201 


3.3 5 
(25) 


1.54 
(23) 


INST 
MAX 


INST 
MIN 


6.35 
120) 


10.17 
(22) 


1.06 
1 11 


4.66 
1 1) 


7.24 
131) 


12.12 
(29) 


17.73 
129) 


18.74 
(31) 


18.66 
122) 


1B.5« 
( 1) 


17.07 
( 4) 


7.40 
( 81 


INST 
MIN 









tNVlKONMENT ONTARIO 

TORONTO 

LINNDX AND ADP1NGTCN COUNTY 

REC METHOD: A 35 RECCUER 

REC CCHMCD: JAN. Lb 1 466 

MEASURE PT : 3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 350 FEET ABOVE iEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

WELL LOG: LlHISTONt 44. 



OBSERVATION WELL 479 
TOWNSHIP OF ERNESTOWN 



DIAMETER OF WELL! 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: 8 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 44 FEET 



WELL "EC »: 
UTH C0-O=D; 
LAT f. LONG: 

PUMP RATE 
SPFC. CAP 
AOUIF'R 
QUALITY 



3701192 

Z-19 E355459 N4902602 

44-16NCRTH 76-49WEST 

2 IGPM 

0.06 JGPM/FT 

LIMESTONE 

FRESH 



1NS1 
MAX 



INST 
MIN 



-0,46 
(28) 



3.75 
121) 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO OISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


1*25 


0.36 


3.07 


1,84 


3.42 


4. IB 


4.48 


5.45 


6.33 


4.79 


2 


1.66 


0.76 


2.72 


1.18 


3.45 


4.23 


4.68 


5.55 


6,32 


4,30 


i 


1.99 


1.39 


3.03 


0.78 


3.53 


4.40 


4.79 


5.62 


5.90 


4.69 


4 


2.26 


1.99 


1.98 


-0.04 


3.64 


4.53 


4.86 


5.61 


5.46 


4.8B 


5 


2.52 


2.64 


0.62 


-0.13 


3.75 


4.65 


4.87 


5.11 


5.68 


5.16 


6 


2.74 


3.26 


0.39 


0.42 


3.67 


4.71 


5.01 


5.39 


6.07 


5.41 


7 
b 


2.96 




0.55 


0.B9 


3.51 


4.75 


5.17 


5.66 


6i22 


5.39 


3.10 




0.90 


1.11 


3.52 


4.84 


5.16 


5.75 


6.34 


5.34 


9 


3.17 




1.41 


1.44 


3.25 


4.85 


5.15 


5.77 


6.35 


5.28 


10 


3.22 

3.26 




1.63 


1.81 


2.15 


4.B4 


4.91 


5.88 


6.35 


5 .40 


11 




2.11 


2.07 


1.89 


4.91 


4.92 


6.00 


6.35 


5.48 


12 


3.33 




2.60 


2.21 


1.65 


4.96 


5.23 


6.02 


6.27 


5.51 


13 


3.40 




2.96 


2.27 


0.68 


4.97 


5.3B 


6.03 


5,69 


5.56 


1* 
15 


3.46 
3.53 




3.22 


2.24 


0.77 


5. OB 


5.47 


6.09 


5.B6 


5.14 




3.44 


1.94 


1.19 


5.08 


5.44 


6.13 


6,08 


4.42 


lb 


3*62 




3.61 


l.SB 


1.68 


4,63 


5.44 


6.16 


6.16 


4,4" 


17 


3.71 




3.74 


2.06 


1.74 


4.57 


5.52 


6.14 


6, IS 


4.52 


18 


3.73 




3.83 


2.32 


1.93 


4.62 


5.56 


6.08 


5.73 


4.49 


19 


3.73 




3.87 


2.59 


2.32 


4.78 


5.60 


6.14 


5.77 


4.66 


20 
21 


3.73 

3.56 




3.77 


2.94 


2.75 


4.54 


5.73 


6.19 


5.78 


4 .89 




3.71 


3.20 


3.1« 


4.50 


5.67 


6.25 


5.46 


5.07 


22 
23 

£4 


2.68 




is. so 


3.30 


3.50 


4.34 


5.70 


6.33 


5.19 


5.25 


2.12 




3.S6 


2.9B 


3.67 


4.32 


5.82 


6.32 


5.34 


5.30 


1.13 




3.75 


2. SB 


3.83 


4.46 


5.41 


6.31 


5.55 


5.26 


25 

26 


1 .68 




3.76 


2.87 


3.97 


4.66 


5.17 


6.31 


5.64 


5.10 


1.65 


3.41 


3.80 


3.02 


4.06 


4.73 


5.35 


6.32 


5.23 


4.95 


27 


0.63 


3.6B 


3.93 


3.29 


4.15 


4.36 


5.42 


5.93 


5.04 


5.01 


26 


-0.46 


3.6B 


3.98 


3.46 


4.21 


5.01 


5.49 


5.66 


4.98 


5.21 


29 


-0.33 




4.04 


3.58 


4.27 


4.70 


5.47 


6.00 


4.62 


5.38 


30 


-D.OI 




4.0) 


3.61 


4.32 


4.45 


4.97 


6.15 


4.57 




31 


0.24 




3.01 




4.33 




5.13 


6.31 







-MONTHLY SUMMARY- 
3.03 4.67 5.25 



0.12 
I 51 


-0.3 7 
1 41 


0.56 
(13) 


4.17 
( 1) 


4.45 
1 1) 


5.07 
I 5) 


4.52 
129) 


4.09 
(29) 


3.62 
130) 


4.39 
(311 


5. 26 
(14) 


5.91 
123) 


6.36 
131) 


6.36 
( 1) 



8 
9 
10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
21 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



ENVIRDNMENI ONTARIO 

TORONTO 

LENNOX AND AD01NGTON COUNTY 



OSSFRVATIQN WELL 484 
TOWNSHIP OF ERNESTOWN 



CONC, 



REC HETrtOD: A3t RECORDtR 

REC COHMCO: JAN. IB 1966 

MEASURE PT : 3.0 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 400 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

NULL LOG: CLAY LI LIMESTONt 78. 



DIAMETER OF WELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: 9.5 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 78 FEET 



WELL REC »•■ 

UTM CO-ORO: 

LOT 14 LAT & LONG: 



3701190 

2-18 E35537B N4903167 

44-16N0RTH 76-49WEST 



PUMP PATE! 50 IGPM 

SPEC. CAP: 7.69 IGPM/FT 

AOUIFFR : LIMESTONE 

QUALITY : FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



2 




J 




4 




5 


33.21 


6 


34.01 


7 


34,76 


8 


3 5.53 


9 


36.31 


10 


37. G9 


11 


37.14 


12 


38.38 


13 


3 9 , 02 


14 


39.63 


19 


40.1/ 


16 


40.53 


17 


40.90 


18 


41.20 


19 


41.42 


20 


41.71 


21 


41.72 


22 


37.50 


23 


33.05 


24 




25 




26 




27 




28 




29 





31 



INST 
MAX 



INST 

MIN 





50.68 


53.71 


54.56 


54.83 


54.22 




50. 6B 


53.75 


54.61 


54.82 


54.22 




50.78 


53.77 


54.72 


54.83 


54.23 




50.89 


53.80 


54.84 


54.84 


54.24 




50.99 


53.85 


54.90 


54.83 


54.25 


47.50 


51.14 


53.83 


54.90 


54.79 


54.20 


47.95 


51.32 


53.81 


54.91 


54.77 


54.12 


48.33 


51.48 


53.84 


54.92 


54.77 


54.00 


46.63 


51.63 


53. 66 


54.94 


54.76 


53.90 


48.66 


51.76 


53.89 


54.95 


54.75 




49.09 


51.89 


53.93 


54,95 


54,75 




49.33 


52.07 


53.97 


54.93 


54.76 




49.57 


52.23 


53.99 


54.95 


54.80 




49.75 


52.34 


54.02 


54.98 


54.76 




49.88 


52.44 


54.08 


55.01 


54.64 




49.94 


52.56 


54.13 


55.03 


54.52 




49 .9B 


52.74 


54.13 


55.12 


54.44 




50.03 


52. B4 


54.15 


55.16 


54.43 




50.10 


52.91 


54.19 


55.16 


54.43 




50.06 


53.05 


54.27 


55.15 


54.40 




49.97 


53.19 


54.34 


55.14 


54.38 




49,57 


53.30 


54.39 


55.14 


54.37 




49.04 


53.3B 


54.42 


55.15 


54.35 




49.32. 


53.42 


54.44 


55.17 


54.30 




49.68 


53.46 


54.46 


55.16 


54.27 




49.93 


53.50 


54.52 


55.16 


5'. 24 




50.50 


53.54 


54.53 


55.16 


54.22 




50.69 


53.58 


54.53 


55.17 


54.22 




50.76 


53.62 


54.52 


55.05 


54.22 




50.73 


53.64 


54.51 




54.22 






53.66 


54.52 




54.22 





-MONTHLY SUMMARY- 



50.67 


53,68 


1 11 


1 1) 


53.68 


54.53 


(31) 


(261 



*4.2? 
(27) 



54.84 
( 41 



1 

2 
3 
4 
5 
6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2= 
30 
31 



MEAN 
INST 



INST 
MIN 



m 



tNVHJr.hMFN' PMT«H' 

TOPON". 1 

PRFSC^TT COUNTY 



ni1S ce v*.T[UN WFLL 241 
viii « c '"'F i •ni'ir, [Nil 



»fr HiriTir: 
Rfr Cfv»<"): 

MS«*H»f PT: 

GNfJ Rl FV: 
KFLL TYPE: 
k PL! ttlBl 



/3*> aK^nffi 
«\Y I 111.1 

i-l rrft WJV* 

15A FFTT A^PVE S^A L r 

OK r I 1 F D 

S^NDY L_'A« 5: SMt<W» f 

76. 



"^ouvn su-hftr. r 



OIAMFTE" nF HFLL: 
1 ENGTH QF CASING: 
LENGTH OF SCREES; 
BERTH OF HELL! 



CPNC. 

10 INCHES 
36 FEET 
NONE 
76 FEET 



WELL ''EC » 
LITH fl-OUD 
LAY E L^W 

PIJMP GATE 
SPEC. CAP 
AOUIFFft 
QUALITY 



5 70(17 76 

Z-1H E5?3760 N50S1250 

45-37N0PTH 74-42WEST 

49 IG"« 
'1,3. 

5hal c ano l mesTONF 

FRESH 



IS! G"EY CLAY 2*) SAND AND BOULDERS 27; COARSE SAND 361 G" FT SHALE 47. i GP.FV L (MFSTONE 



13 
1* 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
24 
27 
28 
2? 
30 
31 



TNST 
MAX 



INST 
Ml N 



JAN 

14.05 
14.04 
13.93 
13.97 
14.01 
14.06 
14.19 
14.30 
14.37 
14. 34 
14.35 
14.4S 
14.53 
14.54 
14.64 
14.7? 
14.77 
14. 7H 
14.fi! 
14.87 
14. 8 i 
14.47 
14.25 
14.79 
14.35 
14. 4J 
14.0? 
13.56 
13.31 
13.75 
13.32 



13.05 
1301 



14.9? 
1711 



FE* 

12.84 
12.95 
13.10 
13.35 
13.52 
13.74 
13.90 
14,06 
14.21 
14.30 
14,46 
14.55 
14.63 
14.71 
14.69 
14.70 
14. 65 
U.BO 
14.81 
14.83 
14.94 
14.78 
14.63 
14.65 
14.77 
14. SO 
14.79 
14.79 



12 


.58 


I 


1) 


15 


.04 


1711 



MA « 

14.75 
14.85 
14.84 
14.73 
13.72 
12.96 
11.69 
11.70 
11.94 
12,72 
1 3.26 
13.60 
13.71 

13. 87 
14,09 
14,20 
14.22 
14.49 
14.59 
14,73 
14.71 
14.77 
14.65 
14.81 

14. BB 
14.05 
14.90 
14.95 
14,93 
14.97 
14. B9 



11.23 
I 71 



15.09 
I 30) 



1974 
DAIIV *EAM WATEP LEVELS REFERRED TC DISTANCE IN FEET BFIOW GROUND SURFACE 

APR HAY JUN JUL MIS 5FP OCT NOV 



14.B-I 

14.6(1 

14.42 

13.00 

11,55 

11.52 

12.31 

12.92 

13.19 

13.56 

13.4? 

12. 8B 

12.53 

11.95 

11.35 

11.75 

12.42 

12.73 

13.22 

13.62 

13.71 

13.77 

13.72 

13.78 

14.02 

14.13 

14.26 

14.28 

14.26 

1 3 . 6 B 



11.10 
I 151 



15.15 
< II 



13.53 
13. B4 
14.07 
14.09 
14.31 
14.43 
14.31 
14.44 
14.26 
13.09 
13.43 
13.55 
12. B5 
13.55 
13.95 
14.12 
14.27 
14.49 
14.50 
14.47 
V4.44 
14.46 
14.48 
14.3 1 
14.34 
14.46 
14,56 
14.62 
14,72 
14.86 
14.96 



15.04 
15. t3 
15.24 
15,22 
15.27 
15.31 
15.35 
15.40 
15.45 
15,57 
15.58 
15.69 
15.78 
15.85 
15. 8B 
15.81 
15.76 
15. S3 
15.89 
15.94 
16.04 
15.92 
15.79 
15.98 
16.20 
16.33 
16.53 
16.70 
16.73 
16.44 



16.33 
16.52 
17.04 
16.87 
16.91 
17.09 
17.05 
16,98 
16.83 
16.88 
17.15 
17.39 
17.52 
17.52 
17.47 
17.55 
17.87 
18.02 
18.09 
18.18 
IB. 16 
IB. 25 
18.25 
18.22 
18.22 
18.23 
18.10 
17.82 
17.98 
18. 16 
18.16 



-MONTHLY SUMMARY- 
14.19 15.79 17.58 



12.50 
(131 



15.05 
131) 



14.81 
! 1) 



16.95 

I2S1 



16.15 
I 21 



18.45 
(231 



17.97 
17.88 
17.61 
17.76 
IT. 77 
17. T6 
17.80 
17.75 
17.85 
17.90 
17.93 
la.OB 
18.15 
18,30 
IB. 35 
18.41 
18.47 
16.51 
18.65 
18.74 
16.84 
18.91 
18.96 
16.99 
16.92 
19.04 
19.08 
19.10 
19.11 
19.16 
19.17 



17.58 
( 51 



19.43 
(301 



19.14 
19.10 
19.15 
19. IB 
19.23 
19.28 
19.29 
19.30 
19.34 
19.32 
19.35 
19.37 
19.37 



7 
B 
9 
10 
II 



14 

15 
16 

J.T 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



1HST 
MAX 



INST 
H1N 



fcNVISONMENl ONTARIO 

TUR0N10 

PRESCQTT CCUNIY 



OBSERVATION WELL 257 
TOWNSHIP OF PLANTAGENET 



CONC. 



REL METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCD: NOV. 20 1969 

MtASURfc PT: 

GND ExEV: 167 FEET ABOVE SEA LEVEL 

HELL TYPE: DRILLED 

HELL LOG: SILT 25; COARSE SAND 30; GRAVEL 35. 



DIAMETER OF HELL: 6 INCHES 

LENGTH OF CASING: 34 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF WELL: 35 FEET 



WELL REC *: 
UTM CO-OF.D: 
LAT E LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AQUIFER 
QUALITY 



5200394 

2-16 E50O5SO M50412 50 

45-32N0RTH 74-59WF.ST 

75 1GPM 
2.6° 1GPM/FT 
GRAVEL 
FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW MEASURING POINT 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 



1 


7.17 


6.7 6 


7.38 


6.70 


6.27 


6.34 


7.36 


15.06 


10.76 


9.73 


2 


7.39 


6.55 


7.53 


6.2 2 


6.3B 


6.51 


7.48 


15.24 


10.64 


9.62 


3 


7.20 


6.46 


7.31 


6.20 


6.11 


6,52 


7.72 


13.81 


10,43 




4 


7.06 


6.46 


7.16 


5.54 


6.34 


6.45 


7,63 


12.73 


10.2" 




5 


7.10 


6.60 


6.6b 


5.51 


6.38 


6.42 


7.50 


12.21 


10.25 




6 


7.02 


6.72 


6.25 


S.60 


6.20 


6.61 


7.62 


11.75 


10.15 




7 


7.23 


6.54 


5.82 


5.64 


6.29 


6.65 


7.56 


11.40 


9.94 




b 


7.44 


6.68 


5.97 


5.9 8 


6.37 


6.61 


7.53 


11.03 


9.81 




9 


7.45 


6.7T 


5.6B 


5.79 


6.20 


6.59 


7.49 


10.90 


9.73 




10 


7.42 


6. 85 


5. 84 


5.84 


5. 88 


6.56 


7.67 


10.62 


9.71 




11 


7.18 


6.B1 


6.03 


6.00 


5.81 


6.74 


7.84 


10.38 


9.56 




12 


7.36 


7.12 


6.11 


5.87 


5.48 


6.89 


7.92 


10.12 


9.56 




13 


7.63 


6.9S 


6.09 


5.66 


5.57 


6.93 


7.87 


9. SB 


9.48 




14 


7.15 


7.48 


6.29 


5.55 


5.70 


7.01 


7.79 


9.71 


9.51 




15 


7.22 


7.45 


6.44 


5.50 


5.75 


6.92 


7.89 


9.73 


9.31 




16 


7.57 


7.13 


6.17 


5.95 


6.08 


6.90 


9.57 


9.60 


9.35 




n 


7.P2 


7.01 


5.86 


5.95 


5.96 


6.72 


12.25 


9.33 


9.14 




18 


7.62 


7.34 


6.54 


6.07 


6. 26 


6.65 


13.01 


9.20 


9.27 




14 


7.47 


7.13 


6.64 


6.31 


6.41 


6.81 


13.44 


9.24 


9.25 




20 


7.66 


7.35 


6.99 


t.33 


6.43 


6.69 


14.02 


9.33 


10.46 




21 


7.70 


7.97 


6.57 


6.14 


6.32 


6.60 


14.27 


9.35 


12.10 




22 


7.43 


7.11 


6.81 


5.9B 


6.20 


6.67 


14.56 


9.26 


10.68 




23 


7.15 


7.3 5 


6.87 


6.31 


6.29 


6.89 


14.83 


11.94 


10.36 




24 


7.35 


7.77 


6.77 


6.68 


6.30 


7.01 


15.02 


13.30 


11.39 




25 


7.29 


7.45 


7.06 


6.54 


6,26 


7.08 


15.06 


13.94 


12.54 




26 


7.22 


7.47 


6.62 


6.49 


6.24 


7.17 


15.24 


13.89 


11.03 




27 


6.72 


7.48 


6.67 


5.53 


6.06 


7.29 


14,60 


12.08 


10.63 




28 


6.76 


7.28 


7.00 


6.38 


6.07 


8.15 


13.03 


11.68 


10.34 




29 


6.62 




6.88 


6.44 


5.98 


7.68 


12.54 


11.38 


9. 64 




30 


6.44 




6.62 


6.31 


6.14 


7.32 


13.35 


11.11 


9.75 




31 


6.<.7 




6.57 




6.18 




14.75 


10.88 
















-MONTHLY SUMMARY- 








MEAN 


7.24 


7.07 


6.56 


6.07 


6.13 


6.85 


10.79 


11.29 


10.18 




INST 


6.13 


6.41 


5.45 


5.29 


?.27 


6.22 


7.26 


9.18 


9.02 




HAH 


131 1 


1 *l 


1 10 > 


(15) 


(12) 


1 1) 


1 11 


(23) 


(171 




INST 


7. 88 


9.77 


7.63 


7.41 


6.53 


11.68 


15.41 


15.39 


13.00 




M1N 


(171 


121) 


( 1 1 


123! 


1 21 


1281 


(26) 


C 3) 


125 1 





7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
2? 
23 
2<- 
25 
26 
27 
20 
29 



INST 
MAX 



INST 
H1K 















V 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

PRESCOTT COUNTY 



OBSERVATION WELL 183 



TOWNSHIP OF H. HAWKESBURY 



«EC METHOD: A35 RECORDER 

REC COMMCD: OCT. 19 196* 

MEASURE PT: 2.8 FEET ABOVE GROUND SURFACE 

WO ELEVl 275 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE: DRILLED 

HELL LOG: GREY CLAY 10; GREY CLAV AND GRAVEL 12, 

BROWN LIMESTONE 59: DARK GREY LIMESTONE 94. 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



10 INCHES 
36 FEET 
NONE 
94 FEET 



WELL REC *: 5200594 

UTM CO-ORO: 2-18 E528025 N5042000 

LAT E LONG: 45-32N0RTH 74-39WEST 



PUMP RATE 
SPEC. CAP 
ACU1FER 
OUALITY 



40 1GPM 

3.81 IGPM/FT 

LIMESTONE 

FRESH 



HARDPAN 30! SDFT WEATHERED GREY LIMESTONE WITH SOMF GRAVEL 49; LIGHT 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



3 
* 
5 
6 
1 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
1* 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



1.51 


1.49 


5.30 


5.02 


2.89 


4.22 


7.27 


8,96 


T.87 


7.38 


7.43 


3.75 


1 


1.45 


1.56 


5.36 


4,32 


2.95 


4.41 


7.39 


8.91 


7.98 


7.07 


6.81 


3.96 


2 


1.4a 


1.62 


5.41 


3.88 


3.05 


4.59 


7.49 


8.88 


8.08 


7.01 


5.98 


4.85 


3 


2.55 


1.89 


5.19 


1.79 


2.99 


4.69 


7.25 


7.85 


8.03 


6.93 


5.82 


5.21 


4 


3.11 


2.15 


2.08 


1.28 


3.21 


4.84 


6.35 


6.56 


9.34 


7.03 


6.81 


5.37 


5 


3.42 


2.31 


1.44 


1.58 


3.23 


5.01 


6.56 


6.19 


9.79 


6,79 


7.15 


5.47 


6 


3.70 


2.53 


1.15 


1.B8 


2.94 


5.21 


6.70 


7.26 


9.46 


6.92 


7.37 


4.58 


7 


3.9b 


3.36 


1.43 


2.26 


3.03 


5.38 


6.8(1 


7.67 


8.03 


7.60 


7.44 


3.37 


8 


3.69 


3.83 


1.87 


2.49 


2.86 


5.52 


6.95 


7.89 


7,99 


8.00 


6.31 


2.70 


9 


3.24 


4.10 


2.22 


2.77 


2.04 


5.71 


7.15 


8.01 


B.35 


7.99 


5.87 


2.83 


10 


2.69 


4.33 


2.59 


2.52 


2.21 


5.79 


7.35 


7.13 


8.52 


7.32 


6.89 


2.28 


11 


2.50 


4.52 


2.88 


2.18 


2.13 


5.85 


7.52 


7.33 


8.58 


6.99 


7.36 


2.59 


12 


2.53 


4.62 


3.19 


1.85 


1.97 


5.95 


7.68 


8.13 


8.69 


6.90 


7.00 


2.82 


13 


2.86 


4.30 


3.53 


1.67 


2.20 


6.03 


7.82 


8.57 


8.32 


6.82 


6.4B 


3.24 


14 


2.82 


3.31 


3.78 


1,49 


2.36 


6.19 


7.53 


8.84 


7,92 


6.79 


6.39 


2.62 


15 


2.66 


3.05 


3.93 


1.93 


2.51 


6.34 


7.B8 


9.02 


7.92 


7.66 


6.47 


3.45 


16 


2.77 


2.7S 


4.07 


1.76 


2.71 


6.17 


8.13 


8.T5 


B.17 


8.21 


6 .5 2 


3.87 


17 


2.72 


3.14 


3.79 


2.13 


2.97 


6.01 


8. 28 


8.37 


7,81 


8.35 


6.54 


4.07 


IS 


2.79 


4.25 


3.99 


2.56 


3.27 


6.08 


8.39 


7. 94 


7,79 


7.30 


6.48 


4.26 


19 


2.82 


4.58 


4.42 


2.78 


2.92 


6.11 


8.50 


8.B9 


T.T7 


8.20 


5.01 




20 


3.06 


4.80 


4.54 


2.88 


3.51 


5.99 


8.63 


9.32 


7.28 


8.56 


5.26 




21 


2.46 


4.80 


4.34 


2.93 


3,79 


5.97 


8.75 


9.55 


7.02 


8.74 


5.03 




22 


2.59 


4.81 


4.61 


2.74 


3.58 


5.97 


8.89 


9.71 


7,37 


8.83 


4.31 




23 


2.52 


4.85 


4.60 


2.88 


3.63 


6.12 


9.00 


9.84 


S.2T 


8.93 


3.92 




24 


2.48 


4.87 


4.66 


3.05 


3.61 


6.2T 


9.01 


9.86 


8.70 


8.97 


3.80 




25 


2.50 


4.95 


4.61 


3.23 


3.67 


6.45 


9.05 


8.79 


8,61 


8.B5 


3.77 




26 


1.92 


5.08 


4.94 


3.41 


3.57 


6.67 


9.09 


8.50 


7.99 


7,62 


3.67 




27 


1.48 


5.21 


5.07 


3.55 


3.74 


6.96 


9.16 


8.28 


7.81 


7.34 


3.67 




2B 


1.69 




5.13 


3.60 


3.85 


6.75 


9.26 


8.41 


7.46 


8.40 


3.69 




29 


1.46 




5.17 


3.28 


3.94 


7.15 


9.32 


8.20 


t;i6 


8.77 


3.63 




30 


1.72 




5.22 




4.12 




9.38 


8.09 




8.26 






31 



MIN 



2.55 



1.11 
128) 



4.11 
< 91 



1.24 
I 1) 



5.26 
(28) 



-MONTHLY SUMMARY- 
3.08 5.81 8.02 



1.02 
I 71 



5.46 
I 41 



0.80 
1 15) 



5.20 
I 11 



1.85 
113) 



4.20 
131) 



4.16 
( 1) 



T.21 
130) 



5,59 
I 5) 



9,40 
(31) 



5.42 
1 6) 



10.01 
(25) 



6.33 
(30) 



9.9B 
( 71 



5.94 
(151 



9.01 
126) 



3.04 

(26) 



7.82 
( 1) 



MEAN 



INST 
MAX 



. INST 
MIN 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

PRINCE EDWARD COUNTY 



OBSERVATION WELL 178 



TOWNSHIP OF HALLDWELL 



REC METHOD: A35 RECOROER 

REC COMMCDs JUL. 18 1966 

MEASURE PT: 1.5 fin ABOVE GROUND SURFACE 

END ELEV: 294 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE! DRILLED 

WELL LCGi GRAVEL 10; LIMESTONE 100. 



KT 2 



DIAMETER DF HELL: 6.0 INCHES 

LENGTH OF CASING: 10 FEET 

LENGTH OF SCREEN: NONE 

DEPTH OF HELL: 100 FEET 



HELL REC *: 
UTM CD-ORD: 
LAT £ LONG: 

PUMP RATE 
SPEC. CAP 
AOUIFEP 
QUALITY 



5300976 

Z-18 E318640 N4873090 

43-S9N0RTH 77-15WEST 

5 IGPM 
N.A. 

LIMESTONE 
FRESH 



1974 
DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



1 




0.05 


2 




0.05 


3 




0.04 
0.04 


4 




5 




0.04 


6 




0.04 


7 




0.09 


3 




0.19 


9 




0.21 


10 


0.95 


0.24 


11 


0.V9 


0.25 


12 


1.01 


0.26 


13 


1.08 


0.70 


14 


1.15 


1.40 


IS 


1.16 


1.55 


16 


1.20 


1.63 


17 


1.27 


1.69 


18 


1.32 


1.78 


19 


1.35 


1.84 


20 


1.41 


1.90 


21 


1.43 


2.02 


22 


1.15 


2.03 


23 


0.72 


1,69 


24 


0.47 


1.50 


25 


0.33 


1.35 


26 


0.29 


1.31 


27 


0.12 


1.34 


28 


0.08 


1.36 


29 


0,06 




30 


0.06 




31 


0.05 





1.37 


0.76 


1.21 


1.30 


2.77 


6.25 


11. Bl 


14.39 


11.62 


3.06 


1 


1.40 


0.51 


1.28 


1.34 


2.83 


6.40 


11.95 


14.44 


11,39 


2 


.85 


2 


1.38 


0.3b 


1.31 


1.39 


2.90 


6.53 


12.08 


14,52 


11.17 


2 


.71 


3 


1.32 


0.22 


1.36 


1.45 


2.95 


6.66 


12.20 


14.55 


10. B9 


2 


.70 


4 


1.08 


0.16 


1.44 


1.51 


3.01 


6.80 


12.35 


14.58 


10,68 


2 


.72 


5 


0.82 


0,18 


1.46 


1.57 


3.08 


6.98 


12.46 


14.59 


10.50 


2 


.71 


6 


0.61 


0.21 


1.5D 


1.64 


3.13 


7.16 


12.55 


14.60 


10.37 


2 


.64 


7 


0.5B 


0.26 


1.57 


1.70 


3.19 


7.35 


12.60 


14.62 


10.23 


2 


.46 


8 


0.58 


0.28 


1.60 


1.76 


3.25 


7.52 


12.67 


14,64 


10.10 






9 


0.58 


0.33 


1.56 


1.82 


3.33 


7.70 


12.76 


14.66 


9,96 






10 


0.63 


0.41 


1.43 


l.BB 


3.41 


7.89 


12.34 


14.70 


9.77 






11 


0.69 


0.47 


1.19 


1.95 


3.54 


8.06 


12.92 


14,73 


9.57 






1? 


0.75 


0.50 


0.86 


2.03 


3.65 


8.22 


12.99 


14.77 


9.40 






13 


0.82 


0.54 


0.64 


2.09 


3.74 


8.42 


13.11 


14.80 


9.27 






14 


0.66 


0.54 


0.50 


2.13 


3.65 


8.68 


13.27 


14.91 


9.13 






15 


0.91 


0.59 


0.51 


2.16 


3.99 


9.05 


13.38 


14.83 


8.91 






16 


0.92 


0.65 


0.50 


2.20 


4.14 


9.33 


13.48 


14. B4 


8.59 






17 


0.97 


0.70 


0.45 


2.28 


4,29 


9.55 


13.57 


14,83 


8.17 






18 


1.02 


0.78 


0.45 


2.40 


4.41 


9.79 


13.67 


14.83 


7.71 






19 


L.OB 


0.85 


0.50 


2.44 


4.57 


10.04 


13.75 


14.75 


7.23 






20 


1.11 


0.91 


0.56 


2.42 


4.72 


10.27 


13.82 


14.63 


6.74 






21 


1.12 


0.93 


0.60 


2.38 


4.87 


10.45 


13.88 


14.42 


6.41 






22 


1.16 


0.94 


0.66 


2.39 


5.02 


10.62 


13,98 


14.15 


5.89 






23 


1.20 


0.94 


0.74 


2.44 


5.17 


10.80 


14. OS 


13.92 


5.2 6 






24 


1.25 


1.00 


0.83 


2.49 


5.32 


11.01 


14.12 


13.62 


4.71 






25, 


1,25 


1.03 


0.91 


2.54 


■ 5.46 


11.20 


14.15 


13.36 


4.29 






26 


1.23 


i.oe 


0.99 


2.59 


5.60 


11.36 


14.20 


13.08 


3.91 






27 


1.25 


1.10 


1.06 


2.64 


5.72 


11.49 


14.26 


12.82 


3.54 






28 


1.26 


1.13 


1.12 


2.69 


5.84 


11.58 


14.2° 


12.53 


3.33 






29 


1.19 


1.17 


1.18 


2.72 


5.96 


11.63 


14.34 


12.24 


3.22 






30 


1.02 




1.24 




6.11 


11.71 




11.93 








31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



0.95 

0.03 
I 41 

2.07 
122) 



0.57 
1 71 



1.40 
I 2) 



0.16 
I 5) 



1.18 
130) 



-MONTHLY SUMMARY- 
1.01 2.08 4 



0.44 
(19) 



1.26 
I I) 



1,61 2.73 
( 9) (30) 



2.73 
I 1) 



6.18 
131) 



6.18 
I 11 



11.75 
(31) 



11,75 
I 1) 



14.36 
(301 



11.77 
(311 



14.84 
117) 



3.14 
(30) 



11.77 
( 1) 



MEAN 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



Northeastern Region 




Ministry 
of the 
Environment 



Ontario 







OBSERVATION WELL DATA 



REGIONAL OFFICE 

SUDBURY 

469 Bouchard St. 

705-522-8282 

DISTRICT OFFICES 
North Bay 
1500 Fisher St. 
705-476-1001 

Sault Ste. Marie 
445 Albert St. E. 
705-949-4640 

Timmins 

83 Algonquin Blvd.W. 

705-264-9474 

Parry Sound 
74 Church St. 
705-746-2139 



LEGEND 




Regional Office 


© 


District Office 


■ 


Recording Observation Well 


• 


Number of Recording Wells 


.2 


in same location 





OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 



f * *. 






FfcVlBIlljMFNT ONTARIO 

oijtbict IF cnc«a*i-E 



naSFRVAtiou "Ell 239 



unaupvevEO 



BEC ^ETHnDI 

REC commcd* 
MEAJURF PTl 
nun ELEVI 
"ELL TTPEl 
"ELL LCIfil 



nnnTT bfcobdeb 

MH 19 1969 

5.0 FFET ABOVE (i»ni|MD SURFACE 

550 feft mnvF sea LF'/EL 



oiuheteh of weUi 
length of c*»in6| 

LEN6TH OF SDRFENl 
DFPTH Bf «'LL| 



CONC. • 

2 INCHES 
109 FEET 
II FEET 
120 FEET 



»(IL BEC «l 

UTK CO«nRDl 
LAT 1 LONE1 

PUMP BATEt 
SPEC, CAPI 
AOUIFFR l 
QUALITY I 



itoiaoi 

J. 16 E703350 N5SU5050 
5n-0UNnRTH Su-lOriEST 

N.A, 

N.A, 

SANO and GRAVEL 

FRESH 



aiv^SCHE GRAVEL MM ODO MULDERS IS. SAND AND SOME GR8VEL 25. CD»RSE SRAVEL. 8ANO. AND BOULOEPS ISO. 
NfltaRC xFLL NUMBER U3-05-QO3 



19T4 
DULY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOH OROUND SURFACE 

t p R HAV JUN JUL »W »EP OCT NOW 



DEC 



1 






80.52 


80,11 


81.38 


SI, SB 


2 






BO, 5? 


80,1)5 


81.39 


91,54 


I 






SO.SU 


80, 95 


81,01 


«1. 52 






80. ST 


SO. 97 


81.02 


81.07 


s 






8 0.58 


60.97 


81,00 


Bl.ua 


t, 






80. 60 


60, IT 


8i.ua 


Bl.UO 


T 






60,62 


81,02 


Bl. 06 


61,37 


8 






80,6" 


81.03 


61.49 


81.35 






8 0.65 


(1.00 


81, SI 


81 ,31 


10 






60, *T 


81.06 


61.55 


»!,»• 


M 
11 






80.67 


81 .08 


81.S0 


81.24 






80. (.1 


81,09 


81.56 


81,21 






80. TO 


81.11 


81 ,58 


81.16 


u 






80,72 


61.11 


SI.S9 


St, 11 


15 






80.73 


81,10 


61.60 


B1.06 


It 






80. 74 


81,10 


61.61 




IT 






80,76 


81,15 


81.65 




IB 






80,76 


81 ,17 


81,65 




19 






80. TH 


81 ,19 


81.66 




20 






80,81 


81 ,20 


61 .66 




21 






80,80 


81,20 


81,67 




?? 






SO, 81 


61.2U 


Bl.TO 




?J 


so 


«0 


80. 81 


81. 86 


81,71 




2« 


10 


HO 


80.84 


81 ,28 


61.70 




« 


in 


ot 


80.87 


81,28 


61.73 




26 


80 


U5 


80.87 


Bl.JO 


61.73 




2' 


SO 


us 


80,00 


81,32 


81.70 




28 


no 


OH 


80,12 


81 ,32 


81 .66 




M 


80 


«T 




81. J! 


81,63 




10 


(« 


50 




81 .311 


81.60 




11 


to 


51 




61.35 







INST 
MAX 



IN3T 
H|H 



80.52 
( I) 



80,94 
(281 



80,92 
( 1) 



81,36 

(31) 



61,58 



81,3* 

[ 1) 



61,74 
(25) 
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16 
IT 
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,9 
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2» 

30 
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Northwestern Region 




Ministry 
of the 
Environment 



Ontario 



OBSERVATION WELL DATA 



REGIONAL OFFICE 

THUNDER BAY 
435 James St. S. 
P.O. Box 5000 
807-475-1205 

DISTRICT OFFICE 

Kenora 

203 First St. S. 

807-468-5578 



! LEGEND 




Regional Office 


© 


District Office 


■ 


Recording Observation Weil 


• 


Number of Recording Wells 

in same location 


• 2 



OBSERVATION WELL DISTRIBUTION 



* * * 



I " ♦ 



* *s 



■ 









at 



FNV rBn^HJ -IT n'«T*DTn 

TOBllNTn 

n ISTB TCT nF KFWHB4 



n«SFBviT(nk wfi 



^aiipvFv* n 



rnv 



L"T 



»ELI off »t 11007m 

NT" ro-ns"! 7»1* F121100 N5747150 

l IT It LnMli ■jl-SlnnPITM BB-lfcuEST 



Brr "FTunnr 
BEr rni-MCfir 
iFiiimr on 

UNO FLFVI 
»fll. TYBFI 
"ILL IT, I 



nlA»FT(» Of ufLI > 
I FNRTH OF CI5TNGI 
LFN5TH (IF jtrnFENl 

nFptH nf wfi.li 



t,J lufHF^ 
8*. 5 FFFT 
NOHf 
«»'.5 "FT 



Piikp BATFt 
SPEC. ("API 

iniiiFER i 
mill it* i 



y ■ * ■ 



FINE SANn IMP MIT 
FRFSH 



HBHTT "FrnwriE* 

mir.'. 21 iBhT 

i.n fcft abiwf &»«««» BiiaftrF 

I | Id Ft FT 1B0.VF IU LFVFl 

no n i. m 

(10li«Wr "ATFRMI ll.Sl 8TI.T, TBACF OF ri IT 25i {( AY Inn fl]IT »TTW FFK PEBBLES ANO HJXFO BAMfl 40| SILT WITH JIW 
n AT 44| SI I TV OBFY n AY *TTH ST|T LAVFB 50f STIT, PIWF SANfl, MFIMIIM SAMD LAYEB8 551 SILT AMD SOME CLAY 60l GPFY 
CI AY Ml SUTY, VEBY FINE SANn WTTM BflMF. 8TI T Awn CLAY IAYFB9 7B| SANOV flUT 79f MJXE1 BAND AMD MLT BTr 



Bfiiurirn ioi.i. 



»n»BB "ELL K1HBBFO U4»05-001 






197<l 
WlTFO LEVEL* MFFP8F.0 TO DISTANCE TH FFFT BEl 0" ABOUND SIIXFAfE 



T 

> 
a 
10 
1 I 
12 
11 
14 
is 



?i 
?> 

?i 

su 

25 
?h 
27 
SB 

?« 



40.*'. 
40.5? 
40,55 
40. 56 
40,54 

40.?5 
"0.55 
40, 5T 
U0.60 
4". 65 
40. *7 
40. T» 



JUI 

ao'.ftg 

40.45 
41.5* 
41, IB 
41 .29 
41,41 
41,55 
41,04 
4 I, Til 
41 ,115 
41, «T 
4?, 05 
4!, 11 
02, »J 
41,15 
4*,4J 
4»,5T 
a2,*fc 
4f,7S 
42,85 
42,90 
45,0* 
»5,)5 
45, »5 
41,14 
45, 4J 
41.51 
41,51 
41, M 
41. »« 
43.64 



AI.IR 

41,70 
41.69 
41,67 
41, »5 
41.*? 
41. *0 

il.tl 

41,55 
41. 5T 

41.51 
41,54 
41.*? 
41, *J 
Ol.tli 

41.70 
41.71 
41,7* 
41. 81 
41,86 
41.4 1 
41.97 
4 0.01 
44,04 
44,04 
44,02 
44,01 
44,0 
41,47 
45, «0 
41. 84 
41.65 



SEP 
4J. J5 

41,05 
4!. 74 
*2. 48 
47. 78 
45.17 
42.10 
4?.. 04 
42. 04 
4!. 01 
4!. 01 
42.11 
42,05 
42,05 
42,0* 
42,04 
42.12 
42,15 
42.14 
42,24 
42,28 
42,14 
42, IX 
42,41 
42,47 
42.50 
42.55 
42.60 
42,65 



0C7 

42,74 
42, T» 
42.81 
42.85 
42,84 
42,94 

«2, »e 

41,02 
41.06 
41.08 
41,11 
41,14 
41,16 
41,1* 
41.1* 
01,17 
41.18 
41,20 
41.21 
4J.25 
41.2* 
41,27 
41,24 
41.31 



1 
2 
1 
(I 
5 
6 
7 
" 
B 
10 

II 

12 
II 
l» 
15 
I* 
17 
10 
]« 
20 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
27 

m 

2* 

10 
It 



•HOMTML* SIJHBABV. 



T«S1 
MAX 



INST 
MTW 



40,74 

( II 



45. TO 
(511 



41.78 



41,51 
(111 



44,05 
(211 



42,34 



42.02 
(10) 



41.51 
( 11 



MEAN 



INST 
MAX 



INST 
MTU 



ENVlrtONMEM ONTARIO 

TCRCNTO 

DISTRICT OF KENORA 



OBSERVATION WELL 310 
UNSURVEYED 



CONC. 



LOT - 



WELL "EC »I 3100662 

UTM CO-ORD: Z-1S E57560O N5908200 

LAT t LONG: 53-21N0RTH 90-50WFST 



BEC METHOD: 
RtC COHMCD: 
MEASURE PT: 
GN.D ELEV! 
HELL TYPE: 
hELL LCGS 



8RUTT RECORDER DIAMETER OF WELL: 2 INCHES PUMP BATE: N.A. 

JUL 31 1970 LENGTH OF CASING: 12B FEET SPFC. CAP! N.A. 

3.0 FEET ABOVE fcROUHD SURFACE LENGTH OF SCREEN: NONE AOUIFFR : SCHIST 

891 FEET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF WILL: 134.2 FEET OUAL1TY : N.A. 

DRILLED 

ELACK MUCH 10. Si STIFF GREY CLAV AND SILT 25| SOFT, GREY CLAY AND SILT <,<.: STIFF GRFY SILT WITH CLAY VF1NS 50; 

GREY SILT AND SAND 61; MEDIUM DENSE GREY SILT AND SAND 69; FINE, MEDIUM DENSE GREY SANO , SILT 73: GREY SILT, 

SAND 77; GREY CLAY AND SILT =0; COARSE GREY SAND 92; GREY MIXED SAND, SILT AND GRAVFL 117; GREYGRAVEL, SILT AND 

EOULDERS 1^8; CRFY ROCK 134.2. NOHRC WELL NUMBER 47-05-001 



1974 

DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW C-°OL'NP SURFACE 



3 

4 
* 

7 

6 

9 

10 

11 



IS 
16 
17 

18 
19 
20 

21 



25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 





B. 01 




S.13 




B.21 




8.31 


10. 66 


8.42 


10.75 


0.50 


10.79 


8.68 


10.84 


8.80 


10.94 


8.85 


10.95 


8.87 


10.90 


6.90 


10.91 


8.06 


10.9* 


7.20 


11.14 


6.97 


11.14 


6.73 


11.11 


6.64 


11.10 


6.45 


11.14 


6.49 


11.16 


6.54 


11.05 


6.B1 


10.86 


6.98 


10.69 


7.16 


10.60 


7.31 


10.51 


7.31 


10.50 


7.17 


10.43 


6.80 


9.68 


6.85 


8.39 


6.B1 


e.03 


6.67 


7.96 




7.98 
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1 
2 
I 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

15 

18 
19 
20 
21 
22 



28 
29 
30 

31 



MEAN 

INST 
MAX 

INST 



ENVIRONMENT nhTHRl'J 

TORONTO 

DISTRICT OF KRJOB4 



OBSERVATION KELL 361 
UN SURVEYED 



RFC METHOD: 
DEC COMMCD: 
MEASURE PT: 
GND El. EV: 
HBLL TYPE: 
HELL LOG! 



flRUTT RECORDER 

NJV t 197 L 

4.21 FFET ABOVE fiROUND SURFACE 

121)0 FEET ABOVE SEA LEV/PL 

DRILLED 



DIAMFTEF OF HELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH Of SCREEN: 
DEPTH OF HELL: 



CONC. 

? INCHES 
69 FEET 
NOME 
69 FEET 



WEIL "EC 11 
UTM CT-ORD: 
LAT I L"NG: 

PUMP PATE 
SPEC. TAP 
AOUIFEfi 
QUALITY 



3100571 

Z-15 E694200 N57C1405D 

51-27NORTH 90-13HEST 

N.A. 
M.A. 
COARSE SANO F. GRAVEL 

FRESH 



FIN TO MEDIUM »»nWN SAND 3: MEDIUM, GREV SANO M «01UM TO COARSE, C-RSY SANO AND VIWL, | R W~^« ^ » ™' RS 
RUULOERS 6*,: MEDIUM GRFY 5AND, FINE GRAVFL, SILT 60. NOWRC HELL NUMBER 44 to 



* 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
fi 
9 
10 
II 
1? 
13 



17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 

;' fl 
29 
30 
31 



INST 
MAX 



INST 

KIN 



47.21 
47.23 
47.23 
47.22 
47.23 



FEB 

47.24 

47.24 

47.25 

47.26 

47. 2B 

47.29 

47.30 

47.31 

47.32 

47.33 

47.33 

47.32 

47.33 

47.35 

47.3b 

47.37 

47.37 

47.37 

47. 3B 

47.38 

47.39 

47.38 

47.39 

47.41 

47.41 

47.41 

47.42 

47.42 



47-34 

47.24 
< II 

47.43 
I2BI 



MAR 

47.43 

47.44 

47.45 

47.46 

47.47 

47.47 

47.48 

47.49 

4 7.50 

47.51 

47.52 

47.53 

47.52 

47.53 

47.55 

47.55 

47.55 

47.56 

47.57 

47.55 

47,55 

47.57 

47. 5B 

47.59 

47.60 

4 7.60 

47.60 

47.62 

47.64 

47.64 

47.64 



47.43 
I 1) 



4T.65 
(30 1 



DAILY MEAN WATER LEVELS ? REFERREO TC DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURPACF 

AUG SEP CCT NCV 



APS 

47.65 

47.66 

47.67 

47.68 

47.67 

47. 6B 

47.69 

47.69 

47.70 

47.70 

47.72 

47.73 

47.73 

47.73 

47.74 

47.74 

47.74 

47.7 3 

47.71 

47.69 

47,67 

47.65 

47.62 

47.62 

47.59 

47.57 

47.54 

47.53 

47.51 

47,48 



47.48 
1301 



47.74 
<17l 



MAY 

47. 43 

47.47 

47.47 

47.47 

47.45 

4 7. 44 

47.43 

47.43 

47.42 

47.41 

47,39 

47.36 

47.34 

47.31 

47.27 

47.23 

47.21 

47.17 

47.13 

47.09 

47.06 

47.03 

47.01 

46.97 

46.95 

46.95 

46.93 

46.94 

46.94 

46.95 

46.98 



JUN 

46.99 

47.00 

47.02 

47.02 

47.03 

47,05 

47.07 

47.07 

47.05 

4T.03 

47.02 

47.02 

47.02 

47.03 

47.04 

47.04 

47.04 

47.04 

47.03 

47.03 

47.04 

47.05 

47.05 

47.04 

47.04 

47.03 

47.0 3 

47.03 

47.05 

47.05 



JUL 

47.06 

47.06 

47.06 

47.08 

47.08 

47. OB 

47. OB 

47.05 

47.09 

47.10 

47. OB 

47.09 

47.09 

47.09 

47.09 

47.10 

4T.ll 

47.12 

47.12 

47.12 

47.13 

47.13 

47.12 

47.13 

47. 13 

47,11 

47.13 

47.11 

47.07 

47.06 

47.04 



-MONTHLY SUMMARY- 
4T.2Z 4T.03 47.10 



46.93 
(271 



47.48 
I II 



46.98 
{ II 



47.08 
< 8) 



47.0 3 
(311 



47.15 
(271 



47.02 

47.01 

47.01 

47.00 

47.00 

47.00 

47.00 

47.01 

47.00 

46.99 

47.00 

47.01 

47.00 

47.00 

47.00 

46.99 

46.98 

46.98 

46.98 

46.98 

46.97 

46.95 

46.92 

46.89 

46.86 

46.85 

46.86 

46.86 

46.86 

46.85 

46.84 



46.83 
1311 



47.04 

I 11 



46.82 
46.80 
46.79 
46.78 
46.75 

46.7 7 
46.79 
46.79 
46. Bl 

46.8 
46.81 
46.81 
46.8 2 
46.82 
46.8 2 
46.63 
46. B4 
46.6 4 
46.86 
46. B6 
46.89 
46.90 
46.90 
46.90 
46.91 
46.91 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

T 

B 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

n 
is 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ZT 
28 
29 
30 
31 



MEAN 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



F*V [Pimp IT iViHJIf' 

twi-m 

Ul8fr»'iri "F «»u'S» 



DBSfPvuMON «€(.(. 161 
TOWNSHIP OF PONSF090 



rriNC. 



RFT ■'FT-'nri. ^ 1 TT kFr.i"-n|?R 

Pfcf rT**r»'! *« 6 l°7l 

MfcigiltyP dti ?.4? F>FT AHtlvF CRilnMt Si'RFACF 

m*m FtFvi I2r<" fffl ftRnyi HEft LFVFL 

ktl L TYP>"! . Rll I r" 

«EI 1. L 'US PTt* "'"••." Si".' 



DIAMETER OF "FLL| 1.5 INCHES 

IFNCTH OF CASINOl '.« FEET 

LENGTH OF SCRt««t NONE 

DEPTH OF BELLI 9. A FEET 

H_I ^, FINE T.i xFHTlin, GRFY SAND AND SILT 9,8, 



*Fl I RET II llrt:>5T3 

ii f h r^-owni 7-15 >-69560n N5707A5ft 

[II 4 I W.I m-JSiOtJTh 9.1-1 1«FST 



P1HP PA TF I 
SPEC, TAP I 
ADUIFFP 1 

I3II4I 1TY J 



FI u£ 3 A -in AMP 51 1 T 



hIRFP 44-05-107 



n»UY MF«~ "ITER LEVFLS PFFERRCD TD DISTANCE I" FEET B£LO" CBODW SUSF1CF 
„pp ».v .II1N JUL A'"". SEP OCT \m 



9 

10 

It 

12 
H 
14 
H 
In 
17 
18 
19 
20 
?1 
22 
M 
?o 
25 
26 
27 
26 
29 
111 
51 



"E«« 

IN51 
MAX 

TNST 





4. A? 


0.4 1 


0.18 


4,6 




o.4i 


0.51 


4.11 


4.6 




4.51 


0.65 


4,02 


4.57 




4.4B 


0.75 


0.52 


4.61 




4.*1 


o.b; 


0.61 


0, 49 




0,59 


4,40 


4 ,70 


4,47 




4,65 


4,98 


4.72 


4,46 




4.61 


5.06 


4,7,1 


4 , fJ 1 




4.69 


5.11 


4,8 


4.19 




0.7 8 


SI' 


4,8(1 


4,12 




0.84 


5.20 


4.55 


11.17 




4.90 


5.16 


4.46 


0,25 




4,97 


5.18 


0,55 


4.21 




5.01 




0,5fl 


0.20 




5.08 

5.49 




4,64 


4 , 28 






0.67 


4,12 




5.11 




0.71 


0.17 




5.09 




4.65 


4.17 


3.53 


5.21 




9.7? 


4 , 19 


1.67 


5.21 




4,74 


4. 16 


1.76 


5, no 




4 ,T6 


4 ,?9 


5.80 


4.69 




4 f T& 


4,2' 


1,90 


».«0 




4,75 


4 ,?9 


1,96 


4.91 




4.57 


0.22 


u.no 


0,69 




4 ,4rt 




0.12 


0.64 




4,46 




o.i« 


a.*o 




0.56 




A, 10 


4.12 


5.10 


4,41 




«. H 


4.22 


0,60 


0.6? 




4.17 


4.21 


0.12 
o.M 


4,60 





-*,i*i1hly riimmApv- 



4.7? 

11.67 
(281 

5,?>. 
(?01 



u.16 
( 1 1 



4 ,H? 
t 91 



1? 
11 
10 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
2? 
?i 
20 
?5 
?6 
27 
?* 
?9 

in 



t'f AN 


M.8T 
«6* 


TN8T 
»T» 


















ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

DISTRICT 3F THUNDER 3AY 



OBSERVATION HELL 315 
TOWNSHIP OF EXTON 



COHC. - 



REC METHOD: BROTT RECORDER 

nee COMMCDl JULY 15 1970 

MEASURE PT: 2.96 FEET A8.0VE GROUND SURFACE 

GNO ELEV: 1105 FEET ABOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE! DRILLED 

WFLL LOG: FINE TO MEDIUM BROUN SAND tl MEDIUM TO COAftSE GREY SAND 15; COARSE GREY SAND, GRAVEL 25 

NDWRC WELL NUMBER 43-05-15-1 E - ESTIMATED 



DIAMETER OF HELL: 
LENGTH OF CASING! 
LENGTH [)F SCREEN) 
DEPTH OF WELL! 



2 INCHES 
23 FEET 
2 FEET 
25 FEET 



LOT 



WELL REC t: 
UTH CO-ORD: 
LAT 6 LONG: 



61037-55 

Z-I6 E511400 N55S6100 

50-10NORTH B6-51WEST 



PUMP RATE: N.A. 

SPEC. CAP: N.A. 

AQUIFER : SAND 

QUALITY : FRESH 



197* 

DAILY MEAN MATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE 



IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



DAY 

I 
2 
3 
* 
5 
6 

> 
1 

w 
11 

12 
13 
14 

15 
16 

17 
13 
19 

i 

22 
23 

2* 
25 
2* 

27 

28 
29 
30 
31 







3.88 


E 


3.93 


E 


4,41 E 






3.68 


E 


3.93 


E 


4.42 E 






3.88 


E 


3.92 


E 


4.39 E 






3.85 


E 


3.92 


E 


4.38 E 






3.73 


E 


3.92 


E 


4.36 t 






3.72 


E 


3.91 


E 


4.30 E 






3.71 


E 


3.91 


i 


4.30 E 






3.69 


E 


3.91 


E 


4.30 E 






3.51 


E 


3.91 


E 


4.29 E 






3.51 


E 


3.91 


E 


4.27 E 






3.50 


E 


3.93 


E 


4.27 E 






3.50 


E 


3.96 


E 


4.27 E 


3.67 


E 


3.50 


E 


3.96 


E 


4.27 E 


3.67 


£ 


3.50 


E 


3.96 


E 


4.27 E 


3.68 


E 


3.51 


E 


3.96 


E 


4.27 E 


3.6T 


E 


3.63 


E 


3.96 


E 


4.27 E 


3.67 


E 


3.72 


E 






4.27 E 


3.66 


S 


3.73 


E 






4.27 E 


3.67 


E 


3.74 


E 






4.26 E 


3.67 


E 


3.84 


E 






4.26 E 


3.67 


E 


3.92 


E 








3.6T 


E 


3.93 


E 








3.67 


E 


3.92 


E 


4.27 


E 




3,67 


E 


3.92 


e 


4.27 


E 




3. 80 


E 


3.93 


E 


4.28 


E 




3.89 


E 


3.93 


E 


4.38 


E 




3.88 


E 


3.93 


E 


4.40 


E 




3.89 


E 


3.93 


E 


4.40 


e 




3.88 


E 


3.92 


E 


4.40 


E 


" 


3.88 


E 


3.92 


E 


4.40 


E 








3.93 


E 


4.41 


E 





-MONTHLY SUMNARY- 



3.76 

3.50 
1141 

3.93 
127) 



1 

i 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

to 

19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



INST 
HAX 



INST 

MIN 



LNVIR0NHLN1 UNTAR1D 

I GRUNT C 

D15TR1CT OF THUNLUR BAY 



OBSERVATION HELL 318 



TOWNSHIP OF EXTON 



CONC. 



LOT 



WELL REC 1 
UTM CO-ORD: 
LAT C LCNG: 



RtC HL-THOO: 
R£C C.UMHCD; 
htASURE PI : 
GND tLfcVl 

WLLL IYFE! 
HtLL LU, i 



6100803 

2-16 6511610 N5557000 

50-10NQRTH 86-51WEST 

N.A, 



BROTT RECGROER DIAMETER OF WELL: 2 INCHES PUMP RATE 

JUL 15 1970 LENGTh OF CASING! 68 FEET SPEC. CAP 

3,41 FtET AEOVt GROUND SURFACE LENGTH OF SCREEN: NONE A0U1FER 

1105 FtET ABOVE SEA LEVEL DEPTH OF HELL: 68.3 FEET QUALITY 

0R1LLSU 

6K0WN FINE SAUD 1; GRtY MIXED SANO, GRAVEL, SILT 35! GREY MIXED SAND 40; VERY FINE GREY SANO 54! BLUE CLAYEY 

SILT SSi BLUE CLAY t.6.3; HARD GR.CY SAND, BOULDERS 68. 5. NOWRC HELL NUMBER 43-05-016 



N.A. 

SANO ANU GRAVtL 

FRESH 



1974 
DAILY MEAN HATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOH GROUND SURFACE 






1 


34.67 


35.12 


55.36 


35.64 


35.68 


34.20 


34.15 


s 


J4.11 


36.14 


35.31 


35.67 


3 5.66 


34.18 


34.18 


3 


34.77 


35.lt, 


35.35 


35.68 


35.70 


34.12 


34.15 


4 


34,78 


35.18 


35.39 


35.71 


35.72 


34.06 


34.17 


5 


34.79 


35.20 


35.44 


35.72 


35.72 


34.06 


34.1S 


6 


34.79 


35. IB 


35.51 


35.74 


35.72 


34.03 


34.18 


J 


34. el 


35. IB 


35.50 


35.76 


35.72 


33.98 


34.22 


6 


34*b*r 


35.17 


35.50 


35.75 


35.71 


33,94 


34.23 


9 


J-.. 67 


35.17 


35.52 


35.75 


35.70 


33,94 


34.30 


10 


34.69 


35.19 


35.54 


35,78 


35.59 


33.90 


34.31 


11 


34.09 


35,24 


35.55 


35.76 


35.62 


33.87 


34.35 


12 


34.90 


35.27 


55.55 


35.73 


35.59 


33.86 


34.39 


13 


34.41 


35.30 


35.51 


35.74 


35.59 


33.87 


34.45 


14 


34.67 


35.24 


35.52 


35.76 


35.55 


33.87 


34.48 


15 


34.89 


55.24 


35*53 


35.77 


3 5.52 


33.87 


34.51 


le 


34.93 


35.^4 


35.52 


35.70 


3 5.50 


33.91 


34.51 


17 


34.96 


35.24 


35.50 


3 5.32 


35.47 


33.95 


34.53 


Id 


34.49 


35.27 


35.52 


35.84 


3 5.42 


33.97 


34.55 


19 


34.49 


35.30 


35,54 


35.82 


35.35 


33.97 


34.50 


20 


35.00 


35.32 


35.54 


35.78 


35.18 


33.99 


34.51 


21 


35.01 


35.33 


35. 5o 


35.74 


35.02 


34.00 


34.50 


22 


3 6.0 J 


3 5.37 


35,58 


35.76 


34.89 


34.02 


34.52 


23 


35. U3 


55. io 


35. ol 


35.80 


34.78 


33.99 


34.52 


24 


35.01 


35.36 


35. oi 


35.78 


34.71 


33.99 


34.50 


ib 


3 5.Ci 


35.33 


35. 04 


35.76 


34,63 


34.03 


34.50 


*6 


35.02 


35.33 


35.6fc 


3 5.75 


34.55 


34.05 


34.52 


27 


3 5.00 


35.37 


35.1,7 


35.72 


34.46 


34.08 


34.52 


28 


35.01 


35.38 


35. 6i 


3 5.71 


34.37 


34.10 


34.53 


29 


35.03 




35. oU 


35.71 


34.30 


34.14 


34.53 


30 


35.03 




35. OS 


25.72 


34.25 


34.17 


34.52 


11 


35.0a 




35.55 




34.20 




34.51 



X 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

\l 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



-MONTHLY SUMMARY- 
35.23 34.00 34.40 



INS) 

MAX 


34.66 
1 1 1 


35.10 
I 1) 


35.30 
( 21 


35.64 
1 1) 


34.19 
(311 


33.84 
1121 


34.12 
1 11 


INST 
MIN 


35.10 
I 31 1 


35.38 
128) 


55.1,7 
1271 


3 5.8 5 
118) 


35.75 
1 11 


34.20 
1 11 


34.57 
118) 



MEAN 

INST 

MAX 

INST 

MIN 



57 



ENVIRONMElll ONTARIO 

TORONTO 

DISTRICT OF THUNDER 9AY 



CBSFRVATION HELL 385 



TCWNShIP OF NAKINA 



REC METHOD: LROTT RECCRDtR 

REC CQMMCD: MAY *9 l'li e .^ e 

MEASURE Pli 5.0 I^EET ABOVE GROUND SURFACE 

GND ELEV: 10S3 FEET AuOVE SEA LEVEL 

WELL TYPE! DB1LLFO 

WELL LDG: BROWN TOPSOIL 



DIAMETER OF WELL: 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH OF WELL: 



6RUWN FINE SAND, PYR17E 3i BROWN SILT 4 



CGNC. 

2 INCHES 
46 FEET 
2 FEET 
43 FEET 



WELL REC *: 
UTM cn-ORo: 

LAT E LONG: 

PUMP RAT£: 
SPFC. CAP: 
AQUIFER : 
DUALITY : 



6100*52 

1-16 F5 19025 N5560800 

51-12N0RTH 86-45WEST 



SAND AND GRAVEL 
FRESH 



BROWN HAROPAN 5i BROWN SILT Si BROWN MEDIUM TO COARSE 
BROWN FINE TO 



MEDIUM SAND, CLAY 35; GREY MEDIUM SAND 43. NOWRC WELL NUMBER 43 05 0Z4 






ATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 



DAY 


JAN 


1 




2 




4 




i 




6 




7 




B 




9 




1J 




11 




12 




13 




14 




15 




16 




IT 




IS 




19 




20 




21 




22 




23 




24 


19.64 


25 


19.63 


20 


19.61 


27 


19.63 


2B 


19.63 


29 


1-9.62 


30 


19.64 


31 





INST 

HAS 



INST 
M1N 



1AILY MEAN WATER L 


EVELS REFE 


RRED TD Dl 


SIANLb 1 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 




19.91 


19.31 


19.59 


19.96 




19.91 


19.31 


19.6L 


19.97 




19.91 


19,31 


19.64 


19.99 




19.89 


19.31 


19.64 


20.00 




19. 88 


19.31 


19.62 


20.02 




19.87 


19.30 


19.62 


20.03 




19.36 


19.30 


19.62 


20.06 




19.85 


19.30 


19.64 


20.09 




19. B2 


19.23 


19,64 


20.10 




19.78 


19.26 


19.64 


20.13 




19.73 


19.27 


19.65 


20.13 




19.73 


19.29 


19.65 


20.14 




19.69 


19.31 


19.67 


20.18 




19.64 


19.33 


19.70 


20.20 




19.63 


19.34 


19.73 


20.20 


20.11 


19.60 


19,36 


19.74 


20.20 


20.11 


19.58 


19.36 


19.75 


20.22 


20.10 


19.54 


19.37 


19.79 


20.25 


20.09 


19.49 


19.33 


19.81 


20.27 


20.0B 


19.44 


19.39 


19.83 


20.2! 


20.07 


19.41 


19.41 


19.33 


20.25 


20.09 


19.37 


19.44 


19.85 


20.24 


20.06 


19.35 


19.47 


19,89 


20.26 


20. OT 


19.34 


19.43 


19.89 




20.06 


19.34 


19.49 


19.89 




20.02 


19.33 


19.49 


19.90 




19.98 


19.33 


19.51 


19.91 




19.96 


19.31 


19.53 


19.91 




19.94 


19.30 


19.54 


19.92 




19.96 


19.30 
19.31 


19.54 


19.93 

19.96 





-MONTHLY SUMMARV- 
19.59 19.38 19.76 



19.30 
(30) 



19.94 
I II 



19.26 
(111 



19.57 
(301 



19.57 
I 1) 



19.96 
(311 



3 
4 
5 
6. 

7 



11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2.9 
30 
31 



INST 

MAX 



INST 
M1N 



ENVIRONMENT ONTARIO 

TORONTO 

DISTRICT OF THUNDER BAY 



REC METHOD: 
REC COHMCDi 
MEASURE PTi 
GND ELEV: 
WtLL TYPE: 
WELL LUtt: 



OBSERVATION WELL 23S 



TOWNSHIP OF RUPERT 



BROTT RECURDER 

JUN 20 19b 9 

2.V2 FEET ABOVE GROUNI) SURFACE 

1090 FEET ABOVE SEA LEVEL 

ORILLED 

D1RIY SANO 3; BROWN CLAY 15! SILT 24i 

NOWRC WtLL NUMBER 43-05-001-lR 



cone. 

2 INCHES 
49 FEET 
11 FEET 
60 FEET 



DIAMETER OF WELL! 
LENGTH OF CASING: 
LENGTH OF SCREEN: 
DEPTH DF WELL: 

SILT AND ODD BIT OF CLAY 40! S1LTY CLAY 60, 



WELL REC *: 
UTM CO-DRD: 
LAT (, LONG: 

PUMP RATE: 
SPEC. CAP: 
AQUIFER : 
DUALITY : 



6100599 

Z-16 E494200 N5576450 

50-20NDRTH 67-0SWEST 

N.A. 

N-A. 

SILT AND GRAVEL 

FRESH 



6 
7 
3 
* 
10 
11 
Li 
1.3 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 



25- 
26 
21 

2a 

29 
30 
31 



INS I 
MAX 



iNsr 

KIN 



JAN 

26.99 

27.00 

2 7.00 

27.01 

27.01 

27.01 

27.01 

27.02 

27.04 

27.06 

27.07 

27.09 

21.10 

27. uB 

27.09 

27.12 

27.14 

27.16 

27.17 

27.17 

21.16 

27.18 

27.19 

21.19 

27.19 

21.18 

27.11 

27.19 

27.20 

27.1? 

27.21 



26. M 
1 1 I 



27.22 
(29 1 



FEb 

27.25 

27.28 

27.30 

27.31 

27.32 

27.34 

27.32 

27.32 

27.32 

21.32 

<:7.34 

21.34 

27.37 

27.40 

27.42 

27.39 

27.38 

27.40 

27.38 

27.40 

27.44 

27.47 

21.47 

27.50 

27.50 

27.49 

27.43 

2 7.49 



27.22 
I II 



27.51 
(241 



MAR 

27.51 

27.53 

27.50 

27.46 

27.51 

27.52 

27.5S 

27.59 

27.62 

27.60 

27.61 

27.64 

27.6 5 

27 .06 

27.65 

27.63 

27.64 

27.65 

27.64 

27.65 

27.66 

21.o6 

21.69 

27.70 

27.73 

27.73 

27.13 

27.75 

27.76 

27.73 

27.72 



27.45 
I 4) 



21.71 
1291 



APR 

27.73 

27.7 5 

27.74 

27.74 

27.77 

27.79 

2 7.80 

2 7.31 

27.83 

27.83 

27.84 

27.86 

27.66 

27.84 

27.83 

27.85 

27.86 

27.86 

27.89 

27.91 

27.91 

27.89 

21.85 

27.84 

21.8B 

21.83 

21.89 

27.89 

27.85 

27.82 



27.71 
I 11 



27.92 
(211 



MAY 

27.63 

27.82 

27.81 

27.73 

27.72 

27.72 

27.71 

27.70 

27.67 

27.66 

27.62 

27.61 

27.55 

27.46 

27,41 

27.37 

27.30 

27.27 

27.23 

27.18 

27.11 

27.04 

26.93 

26.83 

26.73 

26.69 

26.66 

26.60 

26.55 

26.49 

26.44 



1974 
ELS R 

JUN 



DAILY MEAN WATER LEVELS REFERRED TO DISTANCE IN FEET BELOW GROUND SURFACE 

JUL AUG SEP OCT NDV 



26.36 

26.31 

26.24 

26.19 

26.14 

26.07 

26.03 

25.98 

25.93 

25.87 

25.84 

25.34 

25.33 

25. BO 

25.75 

25.72 

25.68 

25.65 

25,65 

25.64 

25.63 

25.62 

25.61 

25.60 

25.58 

25.57 

25.58 

25.58 

25.55 

25.52 



25.49 

25.47 

2 5.49 

25.47 

2 5.45 

25.43 

25.41 

25.42 

25.42 

25.43 

25.46 

2 5.46 

25.45 

25.46 

25.4B 

25.49 

25.49 

25.48 

25.53 

25.57 

25.57 

25.59 

25.61 

2 5.64 

25.64 

25.63 

25.62 

25.62 

25,64 

25.63 

2 5.63 



-MONTHLY SUMMARY- 
27.27 25.81 25.52 



26.41 
1311 



27. B4 
i 1) 



25.49 
(30 1 



26.41 
I 1) 



2 5.40 
[ 7) 



25.65 
129) 



25.63 

25.70 

25.79 

25.62 

25.84 

25.36 

25.90 

25.93 

25.95 

25.96 

25.97 

25.96 

26.00 

26 , 06 

26.07 

26.06 

26. OB 

26.12 

26.11 

26.09 

24.07 

26.06 

26.06 

26.07 

26.05 

26.00 

25,99 

25,99 

25. 9B 

25.93 

25.39 



25.63 
< II 



26.12 
(16) 



25.92 
25.92 

25.91 

25.91 

25.91 

25.69 

25.89 

25.88 

25.89 

25.89 

25.85 

25. 84 

25.84 

25.84 

25.34 

25.35 

25.84 

25.83 

25.31 

25.83 

25. B5 

25. B5 

25.86 

25.65 

25.83 

25.79 

25.61 

25.86 

25.86 

25.60 



25.73 
1271 



25.95 
( 21 



25.67 
26,05 
26.25 
26.26 
26.20 
26.19 
26.16 

26.17 
26.18 
26.20 
26.19 
26.18 
26.22 
26.25 
26.25 
26.27 
26.25 
26.27 
26.24 
26.23 
26.28 
26.28 
26.31 
26.31 
26.33 
26.32 
26.33 
26.34 
26.34 
26.36 



26.35 

26,35 

26.37 

26.36 

26.40 

26.40 

26.41 

26*41 

26.41 

26.42 

26.45 

26.51 

26.54 

26.54 

26.55 

26.53 

26.56 

26.54 

26.52 

26.54 

26.54 

26.57 

26,57 

26.56 

26.5* 

26.55 

26.54 

26.55 

26.53 

26.54 



26.34 
I 21 



26.59 
(23) 



DEC 

26.48 
26.49 
26.48 
26.49 
26.51 
26.51 
26.52 
26.50 
26.52 
26.53 



10 

11 



16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 



27 
2B 



30 
31 



INST 
MAX 



INST 
MIN 



f 

y 
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